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মাছ।দম্দ্বয়ের কর-কমলে অর্পণ করিল|ম। 


গ্রন্থৃকর্ত। | 


ভামক। 


ইদ।মান্তন ইংরেজ্জা চিবিুম। সম্বন্ধীয় বন্ত- 
বধ প্রুস্তক নঙ্গলা ভাষ।য় অন্রবাদিত হইতেছে, 
কিন্ত এপপ্যন্ত অনেক বিনয়, সম্প ণ্ধপে অন্তু 
রালে পতিত রাহয়।ছে ; তন্মাপ্যে মুএপরাক্ষ। 
মন্বজ্মায় একখানা গ্রন্থ বাঙ্গল। ভাসায আন্না 
ণর। নিহান্ত আবশ্যক, আম মশেই চিন্ত। করি- 
গাঁছলাম কিন্তু সহসদুশ ভ্কু হবিদ্য লো।ক গান! 
এ হাঁদশ গুরুতর বিনয় সাধিত ভওয়া দুর থ!- 
কক, হস্তক্ষেপ কর! কেবল ভ্ররাশামাত্র এবং 
এককালে ইভা আনার দঢ় নিশ্বাস ছিল কিন্ক 
তমার অবাবাঞ্ত উদ্ধনন বশ্মীচারামোদয়ের 
উদ্ম।হপুণ অন্ুজ্ঞ[ষ,ধভিপযবন্ধরপরামূর্শে এবং 
ছাও্রত্য মেডিকেল স্ক,লের ছ।ত্ররান্দের যন্ত্র ও 
উৎসাহ দৃক্টে এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানী বাঙ্গলা ভা- 
যায় অনুবাদ কারতে গ্ররৃস্ত হুইয়াছি ; কিন্ত 
পতদুর কৃতকার্ধ্য হইয়।ছি বলিতে পারিন]। 

কয়েকখাশী বিখ্যাত ইংর।জীপুস্তক বিশেমতঃ 
হাতা! জন,ই, বাউমেন মহোদয় কৃত মেডিকেল 
কেমিষ্্রী নামক পুস্তকখানীর সম্পূর্ণ মাহাধ্য 


(%০ ) 


গ্রহণ করয়। এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানী বাঙ্গলাভামায 
অনুবাদ করিল।ম। 
পৃস্তকখানী সংক্ষেপ ও সরলহাযাঁয় মুদ্রিত 
করিতে যথেক্ট চেক্টা পাইয়ছি। আপুবাক্ষণ 
জচরাচর সকল স্থলে ও সকল ভানস্থার় পান! 
ঘায় মা, এজন্য আাণুবীক্ষণিক প্রতিকতিগ্ল 
সংক্পবেশিত করিব বিশেষ চেষ্ট। গাই ন!উ 
গার আব্যবভিত উর্ধতন কন্মচারী ভয় 
বাবু পয়ণাণ বল এ চঞ্ট।ণ্ট সার্জন মাহাদয় 
ভান গ্রভ করিয়।, ইহার আদ্যপান্ত একলা 
(দিয়া দিয়াছেন । ভাহার ঈদুশ অনুগ্রহ ন। 
থাকিলে সোধ হর আমি এনিয়ে রুহপাধ্য 
হইতে পারিতাম না। 
আমার শেষ বক্তব্য এই যে আমি নাশো, 
লিপ্ন। ব| আন্য কোন স্বার্থাভিসন্ধিতে এইপুস্ত 
যদ্রিত করি নাইঃ কেবল ইহ! দ্বারা মেডিকেল 
স্ব'লের ছাত্রগণের এবং নেটিভ ডাক্তর ভরত, 
গণের কথপ্ি উপকার হইলেই.আমি কতা, 
তা লাভ করিব। 
ঢাকা-মেডিকেলক্ষ,ল। আীসূর্য্যন।রায়ণ ঘোষ । 


শি 


খুত্র পরীক্ষার অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ 
সকল। 


বস্ত্র সকল । রি-এজণ্ট মকল 
(১) একটী অণুবীক্ষণ যন্ত্র (১) শ্ং নাইটী,ক এমিও 
(২) কয়েকটী টেউটিউব (২) * সল্ফিটটরিক ? 
(৩) ২ (১টীওয়াচগ্ররস 1৩) ২ হাইডেক্রারেক র 
(8) ম।পেশ্ষিল্গ কত (৪) এ৫সিটিক এসিড 
( স্পেমিফিক গ্রাভিটি ) 
নিদ্ধারক যন্থ (৫) য়ালকোহল 
(৫) স্পীরিট লা।ম্প (৬) হইথর 
।৬। নীল ও লাল লীট- (৭) সলফেটনব্‌ কপার দ্রাবন 
মস কাগজ (৮)ক্লোরাইড অববেরিয়ম * 
(৭) একচী পিপেট (৯) পট'স 
(৮) একটী গ্লাসর ড্‌ (১০) এষোনিয়া 
(৯) শুত্রচিনে(ডিস্‌ একটী (১১) মিল ভার নাইট 
(১২) এমোনিয়। অকৃজেলেটন 
(১৩) ডিল ওয়াটার * 


& 


রী 





* রাসায়নিক পরীক্ষায়, ডিষফিল জল ভিন্ন অন, 
জল অব্বছ্র্যয। 


পর্বিিনপাপাপানী থক সে 
পপ, ২ ৮১৮ « কট 
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রসায়ঙ্গ- 
প্রথম ভাগ 1 


মুত্র পরীক্ষ! | 


লাকী 





স্ঘাভাবিত মুত্রর বিবরণ। 

'তন্দাভালিক প্রক্নান.একটী 
ভল্রীগঘ ক্হা পদার্থ, ইভার বর্ণ য়ান্ব(র (পাতা- 
ক্ত রশ ) পর্ণ শদৃশ, ইভাতে নান।বিধ অর্গ।নিক 
€ ইনর্গাশিক গাদার্সগ কদুবাবস্থ(র বর্তনান আছে, 
এপ্িন ৮ অঙ্গ পারমাণে। মিউকমু আনস্থিতি 
করে, যাহ! মুতপ্রণালী ও মৃত্রাপার ভইতে নি- 
গাঁত হম | শরীরের স্বাভাবিব ন্সবস্থায় প্রআবের 
আপোক্ষিক গুহ, (স্পেসাফক গ্রানিটা) 
সময়,ভুক দ্ুব্যের ভরলতা “এ ঘনতা এনহৎ অন্যান্য 
আবস্থ(তে, নানাবিধ তারতম্য হইয়া থকে । 
সচর।চর তাহার পরিমাণ ১০০ হইতে ১০৩০ 
পর্য্যন্ত হইয়া খাকে । ঘথা, কোন ব্যক্তি ধিক 
পরিমাণে জলীয় দ্রন্য* পান করণের অল্পক্ষণ 
পরে মুত্র ত্যাগ করিলে (যাহাকে ইউরিন। 


আলাদভ নি, 


( ২) 


পোটম কহে) ভাহার বর্ণ লঘু হয় এবং আপে- 
ক্ষিক গুরুত্ব সাধারণতঃ ১০০৩ হইতে ১০০৯ 
হইয়! থাকে । আবার ভন্তপক্ষে যথা, পুর্ণ আহার 
পরিপাকের অব্যবহিত পরে প্রআাব করিলে 
তাছার আপেক্ষিক গুরুত্ব, সচরাচর অধিক হুইয়। 
থকে (ইহাকে ইউরিন। কাইলাই কহে)। 
ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব, প্রায় ১০৩* পর্য্যন্ত 
হইয়। থাকে | 

রাত্রির বিশ্রামের পর, গ্রভাতে ষে প্রআৰ 
নির্গত হয়, তাহাকে ইউরিন! সেস্কুইনিন কহে। 
প্রজ্রীবের সাধারণ ঘনতার বিষয়, পরীক্ষা ক- 
রিতে হইলে, এই প্রআাবকেই আদর্শ স্থির কর! 
কর্তব্য; এই প্রত্াবই, গড়ে সকল অবস্থার 
প্রজ্াবের মদ্যবন্তী । ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব, 
১০১৫ হইতে ১০২৫ পর্যন্ত হইয়। থাকে । ২৪ 
ঘণ্টার মধ্যে এক ব্যক্তি, যে পরিমাণ মুত্র ত্যাগ 
করে, গড়ে ধরিলে, তৎসমুদাঁয়ের আপেক্ষিক 
গুরুত্ব ১০১৫ হইতে ১০২৯ পর্যন্ত হয়। উক্ত 
২৪ ঘণ্টার প্রস্রাবের পরিমাণ,ব্যক্তিঃ অবস্থা ও 
খতুভেদে ২০ হইতে ৪৮ অথব! ৫০ আউন্প 


॥ ৩) 


(প্রায় ১1০ সের) হইয়া! থাকে এবং ইহাতে 
কঠিন পদার্থ সচরাচর ৬০০ হইতে ৭০০ গ্রেণ 
দ্রেবাবস্থায় অবস্থিতি করে। 

উষ্ণ আর্থাৎ সদ্য অবস্থায়, প্রআাব হইতে 
বিশেষ একপ্রকার গন্ধ নির্গস্ত হয় কিস্ত শীতল হু 
ইলে আর তাহু।,অনুভূত হয়ন। | ইহাতে এমিড 
ফম্ফেট শব শোডা, বর্তমান থাকাত্তে সচরাঁচর 
টেক্উ-পেপার দ্বার অল্ের অস্তিত্ব পাঁওয়। যায় । 
কিন্তু ডাঁক্তর বেন্ন জোন্মের মতে, আহারের 
অব্যবহিত পরে নিঃস্যত প্রস্রাবে সমক্ষারায়নত্ 
অথবা ক্ষারত্তববর্তে। পরে দ্বিতীয় আহারের সময় 
পর্য্যন্ত ক্রমশঃই অঞ্নন্্ বর্ধিত হয়! থাকে । 

যদি কিয়ৎপাঁরমাণ প্রকআীব, কিছুক্ষণ কোন 
পাত্রে রাখা যায়, তবে তাহাতে ল্যাকৃটিক এবং 
এসিটিক এপিড উৎপন্ন হওয়া প্রযুক্ত, উহার অস্ন্ব 
বর্ধিত হয় এবং ইউরিক এসিডের দানা সকল, 
মুত্রস্থ নিউকসের সহিত জড়িত হইয়া, অধ:প- 
তিত হয়। আরও অধিকক্ষণ রাখিলেঃ উহা! 
পচিয়। যায় এবং ক্রমশঃ ফ্যামোনায়েকেল ক্ষারে 
পরিবর্তিত হয়। তখন উহাতে জ্রুমশঃ ভার্থি- 


ফচ্ছেটের সক্ষম ভংশ অপঃল্গেপ হয়। এই 
সকল ফক্ছেট ইতিপূর্বে ভক্স।ধিক্য বশ দ্রবা- 
বস্থায়ছিল। পরে আরও অধিকক্ষণ রাখিয়া 
দিলে পচিয়! যাঁয় এৰৎ ক্ষ মশঃ স্বাভাবিক বাষ্প 
বিক্কীরণপূর্ববক ঘন হইয়! যায়। তখন ইহাতে, 
ক্লোরাইড. অব্‌ সোডিয়মূ, ফচ্ছেট :এলৎ অন্যান্য 
লবণের অতি সুল্ষম২ দানা অধঃস্ছ হুর এবৎ এগ- 
দার্ঘ ধুশরবর্ণ পদ।র্৫থের খণ্ডরূপে দৃন্ট হর । তখম 
তাহাতে অতি সুক্ষম২ উদ্ভিদ (ফঙ্গ!ই) ও জান্তব 
কীটাণু (য়ানিমেলকিউলস) উৎপন্ন হয়। 

কঠিন পদার্থের মধ্যে নিন্নলিখিত কয়েকটা 
বস্তু প্রক্রীবে অনস্থিতি করে । যথা-_ইউরয়া, 
ইউরিক এসিড,হিপিউরিক এসিড, ক্রিয়েটাণিন্‌, 
দ্রাক্ষাশর্করা, মু্রাশয়ের শ্রেক্সা এবং এপিথি- 
লিয়েলমেল্সের সুঙ্গমাংশ, এনিমেল এক্ট্।্টিভ্‌ 
ম্য/ট।র (জান্তবস!র ), এগোন|য়েকেলসপ্টস্‌ 
( এমোনিয়াঘটিত লনণ ), স্থায়ী ক্ষারীয় লবণ 
এবং পার্থিব লবণ । 

রান্জির বিশ্রামের পর প্রাতর্মিঃস্থত স্বাভা- 
বিক প্রআ্রাব হইতে উক্ত পদার্থ কল অনায়াসে 


( € 


পরীক্ষা করা যাঁয়, ইহার জন্য আণুবীক্ষণিক ও 
রাসাঁয়'নক পরীক্ষা আবশ্যক, তাহাদের ৰিবরণ 
যথাক্রমে বিরৃত হইতেছে। 


ইউরিয়।। 

গ্রত্াৰ নিশ্পীপক পদার্থের মধ্যে ইহ! 
এক্সটী গ্রধান বস্তু । শরীরস্থ ধংসিত পদার্থের 
ভাধিকাঁংছ নাইলা জন, ইউরিয়া আকারে গ্রআ- 
বের দত নির্দত হইয়া থাকে । ঈহা একটা 
রা দকার সন্ত ; বিশুদ্ধ অবস্থায় বর্ণ হীন, 
[২ ইহাকে সঙাজ) ইহার আনুমর্গিক পদার্থ 
০ , পুথক কর। যায়। কিয়্ুপরিমাপ প্র- 
আব লইয়া, তাচার আরভনের আর্জেক অথবা 
এক- তীয় শ পারগাণ ঘনকরতঃ এ ঘণীভূত 
প্রজ্াসের মমাধতন বিশুদ্ধ নাইটা কৃএসিভ্‌ 
ঘে।গ করিলে, ক্রুমশঃ আগরি শুদ্ধ নাইটে আৰ্‌ 
ইউরিয়ার সুগম রন্দইড আকারের দানা সকল; 

তরলাংশ হুইতে পৃথগ্ভূত হইয়। অধঃন্থ হয় | 
উপরোক্ত পরিশুদ্ধ নাইটে আব্‌ ইস্র- 
রিয়া হইতে নিম্নলিখিত উপায়ে, বিশুদ্ধ ইউ- 


সি 


( ৬) 


রিয়। পৃথক করা যাইতে পারে। সদ্য নিঃস্থ্ 
এক পাইন্ট প্রস্রান, ফিপ্টার কাগজ দ্বারা ছী- 
কিয়া, মিউকস নিরহিত করিবে, পরে মৃদু উ- 
ভাপে (যাহাতে উহা না ফুটে) দুই বান্তিন 
উন্ন পর্য্যন্ত গাঢ় করিবে ; তদনস্তর শীল হ- 
ইলে উহ্বার অধ্গক্ষপ্ত লবণ সকলকে উীকিয়া ল 
ইয়।এ তরলপদার্ঘের মহি,মম-আঁয়তন বর্ণহান 
বিশুদ্ধ নাইটাক এপি, (স্পেঃ গ্রাঃ ১২৫) 
ঘোঁগ করিয়। অল্লক্ষণ রাখিবে, তাহাতে ইভা 
অ।ঠাল হইবে | তত্পরে এ আঠাল খণ্কে 
চাপন দ্বারা নিঙ্গড1য1, তরল পদার্থ হইতে 
পৃথক করতঃ, িৎ হ্ষ,টাতজীলে এ নিষ্পী- 
ডিত কঠিন দ্রব্যে ড্রপ করিয়া, দানা বধি- 
বার জন্য স্থিরভানে রাখিবে, পরে এ পরি 
কার দানা সকলকে পুনরায় ভাত্যুষ জলে ড্রৰ 
করিয়া, সূক্ষম চুর্ীকৃত কার্প্বনেট আবু বেরাইটা, 
অল্পে২ প্রদান করিলে যে পর্য্যন্ত উচ্ছলন ক্ষান্ত 
নাহয়। ইহাতে নাইটা,কু এসিড বেরাইট।র 
সহিত মিলিত হয় এবং ব্যারাইটার কার্বনিক 
এসিড ইউরিয়ার সহিত মিলন অক্ষম বিধায় 


( এ ) 


উড়িয়া যায় । অতঃপরে উহাকে.ফিল্টার করিয়! 
অতিরিক্ত কার্ববনেট অব্‌ বেরাইট! হইতে পৃথক 
করিবে এবং জলস্বেদন যন্ত্র দ্বার! এস্বচ্ছ তরল 
পদার্থকে শুক করিবে। পরে এ মিশ্রিত গুক্ক 
চুণণকে কিঞ্চং ফ্যালকোহলের মহিত ফুটাইলে, 
কেবল ইউরিয়াসাত্র দ্রেব হয়, উচাঁকে ছুকিয়া 
লইয়া! তরল পদার্থকে উন্তাপে ঘনকরিলে, সো- 
রার (নাইটার) ন্যায় (পুজ্মেটীক) দান। সকল 
উৎপন্ন হয়। উহ্বাকে পরিক্ষ।র করিলার আন- 
শযক হইলে,জলে দ্রবীভূতকরিয়া,জান্তন ভাঙ্গার 
গ্রায়োগ করত? বণচীন করিয়া ছ।কিয়। লইবে 
এবং এ তরল পদকে, পুনরায় উত্তাপ ছার 
শুক্ধ করণ।জ্তর, পশিক্ষার দানা গ্রস্ভত করিবে। 
ক্রমশঃ ম্বছু-উভ।বে ইউরিয়ার দানা গ্রস্তত 
করিলে, তাহা দেখিতে চারিপার্ববিশিস্ট প্রিজ্ম 
সদৃশ । বাঁযুতে ন্বস্ত করিলে, 'অতি অল্পপরিমাণে 
বায়ুস্থ জলীয় বাষ্প আকর্ষণ করে। ইহ সম- 
পরিমাণ শীতল জলে দ্রবনীয়, কিন্তু উষ্ণজলে 
অধিক পরিমাণে দ্রেব হয়, এই দ্রাবন শীতল 
হইলে রেশমবগ সুচিকাকার ইউরিয়ার দন! 


(৮) 


পৃথক হয়। শীতল য়্যালকোহলের ৪-৫ অংশে 
এক অংশ এবং এঁ পরিমাণ উঞ্চ আঁলকোহলে, 
দ্বিগুণ পরিমাণে দ্রব হয়। শীতল ইথারে প্রায় 
দ্রেব হয় না, ইহার আম্বাদ অনেক অংশে, গো 
রাঁর মত লবদীক এবং জীহ্বায় শীতল বোধ 
হয় । 

ইহা ব্(ভাবিক প্রশআ্রাবে ১০০০ সহক্াৎশে 
১২ হাতে ৩০ অংশ পর্যন্ত আতবন্থিতি করে। 
গড় পর্িলে, মভআাহশে ১৪ বা ১৫ আহশ বর্ভ- 
মান থাকে | 

শিশুন্ উউরিয়ার গাঢ় দ্রাবন, কিছুদিন 
পর্যন্ত বালে উহাতে কোন রাঁপায়নিক 
প্রেরন ভয় না; কিন্তু মদি য়। াড 
মন্উকস ভথন। আন্য কোন উৎসেচনশীল পদার্থ 
উচাঁর সঠিত বর্তমান থাকে, তলে জতি রে 
পু ইউরিয়া] এবং তত্রস্থ জল উভয়ই, কার্ববনেট 
অব এমো(নয়াতে পরিবর্তিত হয়। এই কারণ 
বশতঃ গ্রআাবস্থ মিউকম ও ইউরিয়। আঅল্পক্ষণ 
মধ ক্ষারপন্মরবিশিষ্ট হয়। এই ক্রিয়া গ্রাক্ম 
কালে অতি শীঘুষ সমাধা হয়। উপরিউক্ত 


ক 
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প্রকীরে উৎপন্ন কষ্টিক ক্ষারের গ্রলানে,ইউরিয়া 
ক্রমশঃ কার্বনক এমিড ও এমোনিয়াতে পরি- 
বন্তিত হয়। 

যাদ প্লা [টানম পরের উপর, কিয়ৎপরিমাঁণ 
ইউরিয়।কে, ২৫০০ তাপ পর্য্যন্ত উন্ করাঘায়, 
তাবে কোন পরিস্ন বাতিযরকে, জল হটয়। 
ঘাঁয় বিস্ত উন্ত তাপের অধিক উঞ্তা প্রয়েগ 
করিল উহা এমোনিয়া ও কার্ববানেট আপ্‌ এমো- 
নিয়া আকারে উড়িয়া ঘায় এবং প্রাটানম পান্্রে 
কেবল কিপ্চিৎ মিলানিউরিক এমিডের গ্'ড়। 
অবশিষ্ট থকে । 

যদিও ইউরিয়।র দ্রাবন, টেন্ট পেপারে 
সসক্ষারাস্্র প্রমাণ হয়, তথাচি ইহা একটী নেস- 
ধর্মীক পদার্থ, ইহা আমর সহিত লবণ গ্রস্তত 
করে, এসকল লবণের কতকগুলি দনাধার। ত 
ন্মধ্যে নাইটেট ও অকজ্যোলেট অব ইউরিয়াই 
বিশেষ আবশ্যক,কারণ ইহারা জলে অতি অল্প 
দ্রব হয়,এজন্য প্রআ্াবস্থ অন্যান্য পদার্ধ হইতে, 
ইউরিয়৷ সহঙ্গে পৃথক করা যায়। 





( ১* ) 


অকজেলেট, অব ইউরিয়।। 





প্রশ্বকে জলম্ঘেদন যন্ত্র দ্বারা উহ্ছার 
গায়তনের এক-ভষ্টমাংশ পর্য্যন্ত, ঘন করিয়। 
মসলিনকাগড় দ্বারা, তাহা হইতে আদ্রবনীয় 
ফস্ফেট ও ইন্টারট সকলকে পৃথক করিবে । 
তণ্পরে অকজ্যালিকএলিডের, উষ্ণ জলীয় 
দ্রাবন, সম-আয়তনপরিমাণে, ইহাতে যোগ 
করিবে অথবা! এ তরল পদার্থকে ১৯,০17 কিংব। 
২০০"? তাপ পর্য্যন্ত উষ্ণ করিয়! .ষে পধ্যন্ত 
সহজে দ্রেস হয়ঃ আকজ্যালিক এসিডের চুণ 
ইহাতে প্রয়োগ করিবে । শীতল হইলে প্রচুর 
পরিমাণে, অকজ্যালেট অন্‌ ইউরিয়ার দান। 
অধ?ক্ষিপ্ত হয়, ভাহাতে কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত 
অকজ্যালিক এমিড থাকে । এভিন্ন অন্যান্য 
মিশ্রিত পদার্থ থাকাতে, কিছু কট' বণ দেখায়) 
এই সকল দানাকে, বটাং কাগজের ভাগের 
মধ্যে চাপিয়া, শুপষ্ধ করতঃ বিশুদ্ধ করিবার 
জন্য, তুষার-শীতল জলে দ্রেব করিবে এবং 
দ্বিতীয়বার দানা ব(ধিবে, যদি অবশিষ্ট বর্ণদ 


(১১) 


পদ্দার্থ পরিষ্কার করিবার আবশ্যক হয়, তবে 
বিশুদ্ধ জান্তবাঙ্গার সহিত ফুটাইয়। বর্ণ নষ্ট 
করিবে । 

এইরূপে যে সকল অকজ্জা্যলেট অব ইউ- 
রিয়ার দানা পাওয়া যায় তাহা, বর্ণহীন এবং 
চতুক্ষেণ অথবা প্রীজমেটাক আকার ধারণ করে। 
শীতল জলে অতি সামান্য দ্রব হয় এমন কি 
৯৫ অংশ শীতল জলে একজংশ মাত্র দ্রেব হয়, 
কিন্তু উঞ্ণজলে অতি সহজে, অধিকমাত্রায় দ্রব 
হয়। এইরূপে যে সকল অকজ্যালেটের দান। 
মুত্র হইতে প্রস্তত হয়, তাহাকে উষ্ণ জলে দ্রেব 
করতঃ) চাখড়ি চুর্ণ প্রদান করিবে, যতক্ষণ উচ্ছ- 
লন ক্গান্ত না হম, পরে, অকঙ্গ্যালেট অব লাইম্‌ 
অধঃস্থ হয়, উহাকে, ফিণ্টার কাগজ দ্বার ছী- 
কিয় লইলে, তরল পদার্থের সহিত, ইউরিয়] 
থাকিয়! যায়, এ তরল পদার্থকে জলম্বেদন যন্ত্র 
দ্বার ঘন করিলে? ইউরিয়ার দাঁন। প্রস্তত হয় । 





নাইট অব ইউরিয়]। 
ইহার বিশেষ বিবরণ, ইউরিয়ার বিবরণে 


( ১৯২ ) 


বিরৃত হইয়াছে । যে নাইটীক এসিড, ঘনীকৃত 
গ্রজ্রানে প্রদ।ন করিয়া, নাইটেট প্রস্তত করিতে 
হয়, তাহা যেন সম্পূর্ণরূপে, নাইটুম এগিড বি 
হিত হম, কারণ নাইট্ুল এমিড, ইউরিয়র স- 
হিত মিলিভ হইবামাত্র,উচ্ছলনসহকারে ব্যাকৃত 
হইয়। যায় এবং এ মিশ্রুপদার্থ কার্বনিক এসিড 
ও নাই'ট।জিন গ্যাসে, পরিবন্তি তহ ইয়। উচ্ছলন 
হকারে নির্গত হইয়। যাঁয় 3 সাধারণতঃ প্রআ- 
বের সহিত, নাইটী ক এসিড, ষোগককি বামাত্রই 
সর্বদা উচ্ছলনক্রিয়! প্রকাশ পায়, কারণ প্রত্র।- 
বস্থ বর্ণদ পদা৫থ, নাইঈ,ক এসিডের সহিত মি- 
লিত হইলে, ন।ইট্‌স এনিড প্রস্ভুত হয়. ত€- 
গ্রভ।বে, কতকট। ইউরিরা, নষ্ট হইয়া! যাঁয়। 
নাইটেট অব. ইউরিয়। ৮ গুণ পরিমাণ 
শীতল জলে দ্রৰ হয়, কিন্তু উষ্ণ জলে অধিক 
পরিমাণে দ্রেবনীয়। উষ্ণ আল্কোহলে কিয়ৎ 
পরিমাণে দ্রেব হয়,কিন্ত ইর্থারে প্রায় আদ্রবনীয়। 
এইরূপে নাঁইটা,ক এসিডের সহিত ইউ- 
রিয়া, নাইটে প্রস্তত করে বলিয়া আমর! অতি 
সহজে মৃত্রস্থ ইউরিয়ার অস্থিত্ব গ্রমীণ রুরিত্ে 


(১৩) 


পারি। ক্ষুদ্র একটা কাচখণ্ডে এক কিংবা! ছুই 
বিন্দু মুত্রলইয়। উদ্াতে বিশুদ্ধ নাইটী,ক্‌ ঞ্সড 
যোগ করিয়া কিছুক্ষণ পরে, অগুবাক্ষণ ছার! 
দৃষ্টি কারলে সুক্ষম২ রম্বরেড আকারে নাইট 
আব ইউরিয়র দান! দৃষ্টিগোচর হয় এবং উক্ত 
দানার সংখ্যানুসারে প্রত্রাবস্থ ইউরিয়ার পরি” 
মাণের কম্তকট। নিরূপণ কর! যায়। 





ইয্মুদ্িক (অথবা (লি/থখক) এসড | 


যদিও ইহ। স্বভাবিক প্রস্রাবে অল্প পরি- 
মাণে বর্তমান থাকে, তথাপি ইহ৷ গ্রআ্াবের 
একটা অত্যাবশ্যকীয় উপাদান, যেহেতু নানাবিধ 
ব্যাধিতে ইহার পরিমাণের অনেক ইতর বিশেষ 
হইয়। থকে, তজ্জন্তই ইহ! যখন অন্বাভীবিক 
পরিমাণে বর্তমান থাকে, খন চিকিৎসকদি- 
গের ইহার পরিমাণের ইতরবিশেষ দৃষ্েঃ রোগ 
নিরূুপণের বিশেষ শ্ুবিধ! হুইয়1 থাকে । স্বাভা- 
বিক গ্রত্াবে ইহার পরিমাণ সহআ্রাংশে ০৬ 
হইতে ১০ এক অংশ পর্য্যন্ত হইয়। থাকে এবং 
গড়ে মহআংশে 5৪ অংশ বর্তমান থাকে ॥ 


২) 


(১৪ ) 


সম্ভবতঃ ইহ! অধিকাংশ ক্ষারের সহিত মিলিত 
হইয়! লবণরূপে নির্গত হয়। কারণ, ইহার 
লবণই অধিক দ্রেষনীয়, এমন কি ১ ডাম ওজনে 
ইউরিক এসিড, দ্রেব করিতে ১০০০০ ডা 
ওলনে শীতল অল আবশ্যক হয়! 

প্রজ্াবকে অর্ধ-আয়তন পরিমাণ ঘন করিয়। 
তাঁহীতে কয়েক বিন্দু হাইডোর্লোরিক এসিড 
যোৌগকরতঃ শীতল স্থানে, কয়েক ঘণ্টা পর্য্যস্ত 
স্থিরভাবে রাখিয়। দিলে ক্রমশঃ ইউরিক এসি- 
ডের সুন্গম২ ঈবত লালবর্ণ দানা, প্রত্রাৰস্থ বর্ণদ 
পদার্ের সহিত রঞ্জিভাধস্থায় অধ:ঃক্ষিণ্ড হয়। 
তৎপর এঁ সকল দান! মধ্যবিধ তরলীক্কুত পটাস 
দ্রাবনদ্বার! দ্রবকরিয়া,তাহাতে অধিক পরিমাণে 
হাইডেক্লেরিক এসিড যোগ করিলে, বর্ণহীন 
বিশুদ্ধ দানা সকল অধঃক্ষিপ্ত হয়। ইউরিক 
এটিডের দানার গঠন নানাবিধ, কিন্তু তাহার? 
কলেই রঘ্িকপ্রিজমের প্রকারভেদ মাত্র । 
পোলারাইজিং মাইক্রুসকোপ দ্বার দেখিলে এ 
সকল দানার অধিকাংশ অতি চমণ্কাঁর বর্ণ উৎ 
পাদন করে। ইউরিক এসিডের দানা সকল 


(১৫) 


বিশেষ প্রকার আঁকার নির্দেশক অর্থাৎ দর্শন 
মাত্র সহজে ভনুন্ভব করা যায় এবং শরীরের 
যে সকল অবস্থাতে উহার! উৎপন্ন হইবার 
সম্ভাবনা, সেই সকল অবস্থাকে স্পরূপে নি- 
দেশ করে। 

রসায়নবেত্বা লিবিগ সাছেবের মতে ইউ- 
নিক এমিভ ১৫০০০ গুণ পরিমাণ শীতল এবং 
গ্রায় ২০০০৭ পরিমাণ উষ্ণতলে দ্রেব হয় ॥ আর 
এই উষ্ণ জলীয়দ্রাবন। টেষ্ট-পেপারে ঈষৎ ছন্জ 
প্রত্রিয়। প্রদান করে। ইহা য্যালকোহল, ডাই- 
লিউট হাইডোরলোরিক এপিড কি সল্ফিউরিক 
এমিড ইহাদের কিছুতেই দ্রব হয় না। কিন্ত 
ংকন্দেন্টেটেড ( ঘনীভূত ) সলফিউরিক্‌ 
এমিডে দ্রেব হয়, এঁদ্রোবনে জল মিশ্রিত করিলে 
ইউরিক এসিডের দান! পুনরাধঃক্ষিণ্ত হয়। ইহা 
ধাতব অঝ্সাইডের সহিত মিলিত হয়, বিশেষতঃ 
ক্ষার সকল এবং য়্যালকেলাইন আর্থ নকলের 
সহিত মিলিত হয়, যাঁহাঁদের অধিকাংশ অদ্রেব- 
নীয় অথবা কদাচ অতি অল্প পরিমাণে জলে দেব 
হয়। এ সকল ইউরেট্স মধ্যে ইন্উরেট অব 


( ১৬ ) 


| 81১১৪ ৯) 14515785 1ঈই 1৮5) ই০ 25০২২ 10153 


। ৯১1)২৯1/০ 15)80:5) 15758 ৮1৯ ৪৯৫ £328)৬ ১৪: 15015) 2৪ $৮০2হ &। 


দ্রব হয়। ইউরেট সকলের দ্রবনীয়ত। নিল্গলি- 


গটাঁস অধিক দ্রেবনীয়; এইজন্য ইউরিক এসিড, 
ডাইলিউট পটাশ দ্রাষনে অপেক্ষাকৃত জহজে 
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( ১৭ ) 


গুত্রাবে কিয়ৎপরিমাঁণে ক্লোরাইড অবৃ 
শোডিয়মূ থাকাতে, ইউরেট অব্‌ এমোনিয়। 
অধিক পরিমাণে দ্রেব হয়, এজন্য হ্বাভাবিৰ 
প্রশ্বাবে ক্লোরাইড অঙ্গ শোডিয়ম্‌ থাঁকাতে 
সামান্য জলে যে পরিমাণ ইউরেট অব্‌. 
এমোনিয়া দ্রেব হয়, ম্বাভাবিক মুঝ্রে তাহার 
ছিগুণ পরিষাণে দ্রব ভইয়। যায়। 

ইউরিক এসিড নাটটা,ক এসিডের সহিত 
বিশেষ প্রকার নির্দেশক চিহু উৎপন্ন করে এবং 
আমর! যত প্রকার পরীক্ষা জ্ঞাত আছি, তম্মধ্যে 
ইহা একটা সুক্ষাতয় | পরীক্ষার প্রধান উপায় 


এই যে যদি কিয়ৎপরিমাঁণ ইউরিক এসিডেরদান! 
কোন একটী ওয়াচ-প্লাস অথবা! কাচফলকেরা খিয়া 
তাহার সহিত ছুই একবিন্বু মধ্যবিধ টং নাই" 
টাক এসিড যোগ করা যায়, তবে ইহা ক্রমশঃ 
দ্রব হইয়া যায় এবং উচ্ছলনের সহিত ইহ 
হইতে কার্ধবনিক এসিড ও নাইটোজেন নির্গত 
হইয়! যায়। এ পাত্র মধ্যে এলকজান, এলক- 
জাণ্ঠীন ও ইউরিয়া প্রভৃতি কয়েফটী পদার্থের 
মিশ্রন অবশিষ্ট থাকিয়া যায় । এমিশ্র পদার্থকে 
স্বছু উত্তাপে শুক করিলে, একপ্রকার লোহিভ 
বণ গুড়াবছ পদার্থ রহিয়া যায়! এ পদাগ 


( ১৮) 


শীতল হইলে উহাতে ২। ১ বিন্দু এমোনিয়া 
দ্রাবন যোগ করিলে অথব। ইহাকে এমোনি- 
য়ার ধূমের নিকট ধরলে, মিউরেক্দাইড প্র- 
স্তুত হওয়াপ্রযুক্ত ইন্থার বর্ণ পার্পল অর্থাৎ 
মীলাভ লাল হইয়৷ যাঁয়। যদি এ পদার্থ পটাম 
দ্রোবন ছ্বার। আছ কর। যায়, তবে অতি চমৎ- 
কার পার্পল অর্থাৎ নীলাভ লাল বর্ণ উৎপন্ন 
হয়। উষ্ণতা] দ্বার নাইটাকএগিড বাম্পীভূত 
করিবার অব্যবহিত পরে পূর্বেবাক্ত লোহ্তিবর্ণ 
গুড় পদার্থে, গুথমতঃ এমোনিয়। প্রয়োগ ক- 
রণাস্তর পটাস দেওয়ায় পরিবর্তে, একেবারে 
গটাস দেওয়া যাইতে পারে, যদ্ব।রা। এমো- 
নিয়া অপেক্ষা আঁধকতর উৎকৃষ্ট সৃক্ষমতর প- 
রীক্ষ। সম্পাদিত হয়। ইউরেট অব এমোনিয়া 
প্রভৃতি ইউরেট সকল, পুর্বেবোক্ত উপায় পরী- 
ক্ষিত হইলে,উক্ত একার নির্দেশক বণু উৎপা- 
দন করে। 

বো-পাইপ শিখায় দগ্ধ করিলে ইউরিক্‌ 
এসিড ব্যাকৃত হইয়। যায় এবং ইহা! হইতে 
পালক-দগ্ধোৎপন্ধ গন্ধপদৃশ গন্ধ জনুভূত হয়, 


(১৯ ) 


এই গন্ধেক্ন সহিত্ত হাইডোসিয়।শিক এসিডের 
গন্ধও অনুভূত হয়ঃ যাহ। কার্ধবনেট অব এমো- 
নিয়া এবং অন্যান্য মিশ্রিত পদার্থের রাসায়নিক 
ব্যাকৃতি দ্বার! উৎপন্ন হয়। 





ছিপিউরিক এসিড । 

এই পদার্থ নরদেহ নিঃস্যত স্বাঙাবিক 
প্রঅ্বে অতি অল্প মানায় থাকে, কিন্তু উদ্ভিদ 
ভোজী প্রণীগণের মুত্রে এবং যে সকল 
ব্যক্তিকে কেবল উত্তিজ্জ পথ্য ব্যবহার করান 
যায়, তাহাদের প্রআজাৰ মধ্যে অধিক পরিমাণে 
বর্তমান থাকে । এভিমনন কোরিয়।, ডায়েবিটিম 
এরৎ জ্বররোগে পীড়িত ব্যক্তিদের গ্রআাবে 
অধিক পরিমাণে বর্তমান থাকে । সন্যনিঃত্যত 
মনুষ্য গ্রঅাব হইতে হিপিউরিক এসিড প্রস্তত 
কর! যাঁইতে পারে, বিস্ত শুদ্ধ উন্তদভোজী 
প্রাণীগণের প্রআাৰ হইতে অপেক্ষাকৃত সহজে 
ও অধিক পরিমাণে প্রস্তত কর! যাইতে পাকে। 
৮ কিস্যা ১* আউন্ন প্রত্রাব লইয়া ভাহাঁকে উ- 
স্বাপ দ্বার। শর্করার পাকসদৃশ (সিরপ) ঘনকর 


( ২* ) 


এবং তাহাতে প্রচুর পরিমাণে হাইড্ক্লোরিক 
এমিড যোগ কর, তৎপরে এঁ আস্ত্রীকৃত দ্রোবনকে 
একটা ঘড় টেষ্ট-টিউফে হয়িয়া, তাহাতে লম- 
পরিমাণ ইথর ও কিঞ্চিত এলকোহল ঘোগ ক- 
রিয়া পঞ্চালন করিলে হিপিউরিক এমিড ইথবের 
দহিত ভ।দিতে থাঁকিষে, পরে এ ইথিরিয়েল 
দ্রাবন মুদ্ধ উত্তাপে ইথর বিরহিত করিগে এক 
রূপ গু ভাঁবৎ পদার্থ (হিপিউরিক এসিড ) অব 
শিফট থাকে, তাতাকে উষ্ণ জলের সহিত ফুটা- 
ইয়। শাল হইতে দিলে অতি সুক্ষা২ চতুষ্পার্থ্ব 
বিশিষ্ট প্রিছম আকারে, হিপিষ্টরিক এসিডের 
দান! আধঃক্িপ্ত হয়। 

ইহা শীতল জলে কদাচ দ্রব হয়। ইথরে 
অত অল্পমাত্রায় এবং এলকোহলে সম্পূর্ণরূপে 
দ্রেব হয় । ইহা এমোনিয়া এবং নাইটাক এন 
ডের স্ব পার্পলবর্ণ উৎপাদন কন্ধে না এবং 
ইথরে ও এলকোহলে দ্রুব হয় বলিয়া ইউরিক 
এমিভ হইতে সহজে গ্রভেদকরাযাইতেপায়ে। 
িপিউরিক এপিডকে টেউ-টিউবে করিয়! উত্তপ্ত 
করিলে ইহা বেঞ্জোইক এসিড ও বেঞ্জোয়েট 


( ২১ ) 


জব এমোনিয়।তে পরিবর্তিত হয় এবং তৎ- 
কালে বিশেষ গন্ধ অনুভূত হয়। 





ক্রিয়েটিনাইন | 
এই পদার্থ মনুষ্য প্রআ্াবের সহত্রাংশে প্রায় 
**8 অংশ বর্তমান আছে, এই পদার্থ এপর্ধ্যস্ত 
প্যাথলজি ও ফিলিয়লজি। দ্বার! বিশেষরূপে বি- 
বেচিত হয় নাই এবং ইহার প্রস্তুত করণ গ্রা- 
ক্রিয়া বাহুল্য বিধায় এস্থলে উল্লেখিত হইলনা ॥ 





মুত্র।ধারস্থ প্লেম্ম? এবং ইপিথিলিয়েল সেল্ম। 


অতি আল্প পরিমাঁণে মিউকগ এবং ইপি- 
থিলিয়মের অহশ সর্বদাই প্রত্র।ব মধ্যে বর্তমান 
থাকে, কিন্ত ইহার পররমাঁণ অত্যন্ত অল্প, প্রায় 
সহত্রাংশে **১ হইতে ০.৩ অংশ পর্য্যন্ত পরি- 
মিত হইয়। থাকে । এসকল পদার্থ, মৃত্রাধার ও 
মূত্রম।% হইনডে নির্গত হয়, স্বাভাবিক প্রক্রীবে 
ইহার পরিমাণ এত অল্প ষে প্রত্রাবকে কিছুক্ষণ 
স্থির্ভাবে না রাখিলে, ইহাদিগকে দেখাযায় মা] 
কিয়ৎ্পরিমাণ প্রজাবকে কিছুকাল স্থির ভাবে 


( ২২ ) 


রাখিলে,এইপদার্থ পাত্রের নীচে ঈষৎ ঘোলাবর্ণে 
অধঃক্ষিপ্ত হয়. তণ্পরে প্রস্রীবকে ফিল্টার ক- 
রিয়। লইলে এ পকল দানার চকৃচকে সুক্ষাজংশ 
সকল এ ফিল্টার কাগজে মংলগ্র হইয়া যাঁয়। 
আথুবীক্ষণ দ্বারা মিউকপ সকলকে দৃষ্টি কয়িলে 
ইপিথিলিয়েল সেলসের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় 
স্বচ্ছ ডিম্বাকৃত্ত অখবা ন্যুনাধিক গোল দানা স- 
কল, তরল পদার্থের উপর ভাঁসিতে থাকে । 
ট্ৎ নাইটী,ক ও এমিটিক এমিড দ্বারা, মিউকস 
কার্পনকোলস সকল, দ্রবহইয়! যায়। এবং এঁ 
দ্রব পদার্থকে ফুটা ইয়া, ফেরোঁপায়েনী ইড অয 
পটাস যোগ করিলে একপ্রকার শ্বেতবর্ণ অধঃ- 
ক্ষেপ প্রদানকরে । যখন ডাইলিউট য়্যাসিটিক 
এসিড*মিউকস কার্পনকোলসে যোগকরা যায়, 
তখন তাহার দান! অত্যন্ত স্বচ্ছ হয় এবং দান! স 
কলভাঙ্গিয়৷ গিয়া গ্রদিকে ১-৫টী নিউকিলাই 
দেখাষায় | ডাঁইলিউট অকজ্যালিক ও টা্টারিক 
য্যাসিডদ্বায়া এই উদ্দেশ্য সাধিতহইতে পারে । 
মিউকস কার্পাসকোলস সকল ডাইলিউট 'ম- 
নারেল এমিভ সকলের সহিত প্রায় কোনক্তিয়! 


( ২৩ ) 


প্রকাঁশ করে না, কিন্তু পটাস দ্রাবনে সম্প,ণ 
রূপে দ্রেবহয়। মিউকস_ কার্পসসকোলসমকলের 
গড় পরিধি প্রায় এক ইঞ্চের ছুইসহআ্রাংশে'র 
একাংশ মাত্র । ইহাদের পার্খ্সকল পুঞ্জ কণি 
ক।র ন্যায় দানাময়। মিউকস কার্পমকোল সের 
ছুই একটা বিবরণ স্থানান্তরে বিবৃত হইবে । 





সার পদ।র৭৫থ সকল ( একফ্রী(ক্টিভ মাটারস্)। 


প্রআাবে ছুই প্রকার সার পদার্থ থাকে । 

১ম। যাহারা জলে দ্রেব হয়; ২য়। যাহার 
এলকোহলে দ্রব হয়। ইহাদের রাসায়নিক 
নিন্মীণ, এপর্যন্ত বিশেষরূপে নির্দেশিত হয় 
নাই। স্বাভাবিক প্রজ্রীবে ইহাদের পরিমাণ 
'অতি অল্প। এলকোহুলিক একট্রাক্ট সহত্রাংশে 
প্রায় গড়ে ১২ অংশ এবৎ জলীয় সার গড়ে,উত্ত 
হশে ২ অংশমাত্র বর্তমান থাকে । ইচ্গাদের 
নিম্মীণের মধ্যে গ্রেপশুগার (দ্রাক্ষাশর্কর! ) 
গীতবর্ণ পদার্থ, রজনবৎ পদার্থ, নীলবৎ পদার্থ, 
'ইউরোহিমাঁটিন ইত্যাদি কয়েকটা পদার্থ অনু- 
মিত হইয়াছে । প্রশ্রীবে যে এক প্রকার গন্ধনি- 


( ২৪ ) 


গত হয়,তাহ! তত্রস্থ বিশেষ উদ্বায়ু এসিড সকল 
হইতে উৎপন্ন হয়, এঁ সকল এসিডের পরিমাণ 
অতি অল্প । উহাদের যধ্যে কেবল কার্ববলিক 
এমিডকেই বিশেষ রূপে জান] গিয়াছে। 


(এমোনাএকেল সপ্টম্‌) এমোনিয়াঘটিত লবণ | 


সদা নিঃহৃত স্বাভাবিক প্রস্রাবে এই সকল 
লবণ ভতি অল্প পরিমাণে বর্তমান থাঁকে, ইহা- 
দের মধ্যে প্রআবস্থ ইউরিক এসিডঘটিত এমো- 
নিয়া ( ইউরেট অব এমো'নিয়। ) প্রায় সচরাচর 
দেখিতে পাওয়া যায়। প্রআ্াষকে মুছু-উত্তাপ 
ঘার। প্রায় শুক করিয়া, তাছাতে কণ্টিক বেরা- 
ইটা যোগ.করিলে এমোনিয়ার গন্ধ নির্গত হয়। 
(পাটাস ইউরিয়ার সহিত যোগ হইলে এমো-. 
নিয়াতে পরিবর্তিত হয়, এজন্য কণ্টিক পটাসের 
পরিবর্তে কষ্টিক বেরাইটাই গ্রহুণীয়।) যদি এ 
পাত্রের, উপর হাইডোক্লোরিক এমিড শিল্ঞু 
একটা কাঁচদণ্ড ধরা যায়, তবে এম়োনিয়ার স্ত্বা- 
স্পৃ্টরূপে অনুধাবিস্ত হয়। কোন২ জ্বররোগে 
গ্ত(বে এমোনিয়ার পরিমাণ বর্ধিত হয়। 


(২৫ ) 


€ ফিড এলক্যালাইনসল্টন্‌) 
স্থায়ী ক্ষ।রীয় লবণ সকল । 

এইসকল লবণ নিদ্ধ(রণ জন্য, প্রায় ৮ আ- 
উন্দ প্রআাবকে একটী পোর্মিলেনভিসে করিয়া, 
যে পর্যন্ত বাঁঞ্পোদগম ক্ষান্ত না হয়, উত্তপ্ত 
করিয়া শুক্ষ কর, পরে এ অবশিষ্ট শুক্ষ অংশকে 
চুর্ণীরুত করিয়া, একটী পোর্সিলেন মুষিকাঁয় 
(ক্রসিবেলে ) রাখিয়া ঈষৎ লাঁল উন্তাপে €(অ- 
ধিক উদ্ভাপ দিলে কতকটা ক্ষারীয় ক্লোরাইড 
বাম্পাকারে নস্ট হুইয়! যায়।) কার্বনঘটিত 
পদার্থ সকলকে দগ্ধ করিয়া ফেল, তাহাতে 
ক্ষারীয় এবং পার্থিব লবণ সকল ধৃশর অথবা 
শ্বেতবর্ণ ভক্মের আকারে, মুধিকায় অবশিষ্ট থা- 
কিয়া যায়। তত্পরে এ ভক্মকে জলে দ্রব 
করিলে ক্ষারীয় লবণ সকল জলে দ্রব হইয়া 
যায়, এবং পার্থীব লবণ সকল অদ্রবনীয় বিধায়, 
নিনে অধংস্থ হয়, ইহাদিগকে ফিল্টার দ্বারা 

পৃথক্‌ করা যাইতে পারে। 
এলক্যালাইন সপ্ট'দ্‌ সকল স্বাভাবিক প্রজ্রা- 
বের ১০*০ অংশে ১*--১২ অংশ বর্তমান 

ৰ (৩) 


( ২৬ ) 


থাকে । তাহাদের মধ্যে সল্‌ফেট অব পটাস 
এবং সোডা, ক্লোরাইড অব্‌ পটাপসিয়ম্‌, ক্রোরা- 
ইড অব্‌ সোভিয়ম এবং ফক্ছেট অব সোডাই 
প্রধানতঃ বর্তমান থাকে । ইহাঁদের অস্তিত্ব নিন্ন 
লিখিত উপায় দ্বারা উপলব্ধ হইতে পারে । 
(ক) পুর্ব্বোদ্ি ভঙ্্মীয় দ্রাবন হইতে কঠিন 
পদার্থ ফিপ্টার করিয়। লইলে যে তরল পদার্থ 
থাকে, তাঁহার কতক অংশ একটী টেষ্টটিউবে 
করিয়া তাহাতে নাইটেটে অব সিলভাতরর দ্রাবন 
দিলে ক্লোরাইড ও ফক্ষেট অব্‌ সিলভারের 
মিশ্রন অধঃক্ষিপ্ত হয়। এই মিশ্রনের পরস্পর 
পৃথক করিবার জন্য উক্ত অধঃক্ষিপ্ত মিশ্রণে 
কিয়ৎ্পরিমাণ নাইটাক এসিড প্রদান করিয়! 
উত্তপ্ত করিলে ফচ্ছেট দ্রেব হইয়া যাঁয়। কিন্তু 
ক্লোরাইড অদ্রবাবস্থায় থাকিয়| গায় । তৎপরে 
এমোনিয়া প্রয়োগ করিয়। এ ক্লোরাইডের 
অধঃক্ষিপ্ত পদার্থকে পরীক্ষা কর। যায়, যাহাতে 
ইহা ভ্রব হইয়া! যায়। 
(খ) অদ্রেব ক্লোরাইড হইতে. যে অশ্ী- 
কৃত দ্রাবন পৃথক কর! হইয়াছে, তাহাকে এমে! 


( ২৭ ) 


নিয়। দ্বারা সতর্কতাসহকারে সমক্ষারাযস কর, 
তাহাতে পুনর্ববার (ফচ্ফেট অব সিলভারের 
দাঁনা) অধঃক্ষেপ প্রদান করিবে । এবং পুনর্ববার 
নাইটী ক এসিড দ্বার। ইহাঁকে দ্রেব করা যাইজে 
পারে। 

(গ) অপর একটী টেষউ-টিউবে করিয়। 
কিয়ৎপরিমাণ ভক্মীয় দ্রাবন গ্রহণ কর, তাহাতে 
ক্লোরাইড অব্‌ বেরিয়মের কিংবা নাইটে অৰ্‌ 
বেরাঁইটার দ্রোবন যোগ কর, তাহাতে ফদ্েট 
অব্‌ বেরাইটার সহিত মিশ্রিতাবস্থায় সলফেট 
অব্‌ বেরাইটা। অধঃক্ষিপ্ত হইবে । যদি উহাতে 
কিয়ৎ্পরিমাণে হাইড্োক্লোরিক এসিভ যোগ 
কর! যায়, তবে কেবল ফক্ষেট, দ্রেব হুইয়। যায়, 
কিন্তু সলফেট অদ্রব অবস্থায় থাকিয়া যায়। 

এই উপায় দ্বারা ইহাদের পরস্পর পৃথক্‌ 
কর! যায় । এইক্ষণ যদি অশ্রীকৃত ফচ্ফেটের 
দ্রাবনকে পৃথক করিয়া এমোনিয়। ছারা সমক্ষা- 
রাম করা যায়, তবে পুনরায় ফক্ষেট অব 
ব্যারাইটা অধঃক্ষিণ্ত হয়। 

(ঘ) অপর একটা টেষ্ট-টিউবে করিয়! 


(. ২৮.) 


ভন্ীয় দ্রাবনের কতক অংশ লইয়া, তাহাকে 
এসিটিক্‌ এসিড দ্বারা কিয়পরিমাণে অস্লীকৃত 
কর তৎপরে উহাতে পারক্লোরাইড অব আঁয়- 
রণের দ্রাবন ২।১ বিন্দু যোগ কর তাহাতে 
পীতাক্ত শ্বেতবণের পার-ফচ্ছেট অব আয়রণ 
অধঃক্ষিপ্ত হইবে এবং এই উপায়ে ফাচ্েট বর্ত- 
মানত নিঃসংশয়িতরূপে প্রমাণ হই'বে। 

(উ) ক্ষারীয় লবণ ভিন্ন উক্ত ভঙ্্মীয় 
দ্রোবনে অন্য কোন ধাঁতববেস বর্তমান আছে 
কি না এবিষয় প্রমাণ করিবার জন্য কিয়ৎপরি- 
মাণ উক্ত দ্রাবন, পৃথকরূপে হাইডে-সল্‌ফেট- 
অব এমোনিয়া এব কার্কবনেট, অব সোডা 
দ্বারা পরীক্ষা করিবে । ধাতব বেস বর্তমান ন! 
থাকিলে ইহাদের কোনটাই অধঃক্ষেপ. প্রদান 
করিবে না। 

(চ) পটাসের সত্ব! প্রমাণের জন্য উক্ত 
ক্ষারীয় দ্রাবনের কতক অংশে, সম-পরিমাণে 
বাইক্লোরাইড অৰ্‌ প্রাটিনম্‌ যোগ কর, তাহাতে 
ডবল ক্লোরাইড অব প্লাটিনম এবং পটাসিয়মের 
'পীতাক্ত অধঃক্ষেপ উৎপন্ন হইবে । এতিন্ন দ্রাব 


( ২৯ ) 


মনের অপর কতক ভাৎশে টার্টারিক এসিডের 
দ্রাবন যোগ করিলে বাইটার্টেট অব্‌ পটাসের 
অস্বচ্ছ অধঃক্ষেপ উৎপন্ন হইবে। 

(ছ) সোড। পরীক্ষার জন্য একটী পরি- 
ক্কার প্লাটীনা শলাঁক! উক্ত ভঙ্্ীয় দ্রাবনে নিম- 
জ্জিত করতঃ ব্পাইপ শিখায় দগ্ধ করিলে এ 
শিখ! স্বর্ণাভ পীতবর্পে রজত হইবে । 





(আর্থ সপ্টম্‌) পার্থিব লবণ সকল | 

জলে অদ্রবশীয় বিধায় পুর্ব্বোল্লিখিৰ ভক্মের 
আদ্রবনীয় অংশেই আর্থ সপ্ট সকল অবস্থিত্বি 
করে। ইহারা স্বাভাবিক প্রজআ্াবে প্রায় সছ- 
আঁংশে এক অংশ বর্তমান থাকে । ইহাদের 
মধ্যে অণুমাত্র এল্যুমিনা ও.সিলিকার সহিত 
মিশ্রিতাবস্থায় ফচ্ফেট অব লাইম এব ম্যাগ্নে- 
মিয়াই সচরাচর বর্তমান থাকে । এই সকল 
অদ্রেবনীয় পদার্থ প্রত্রাবস্থ অল্লের (স্বস্ভাবতঃ 
ফম্ষরিক এমিড ) প্রভাবে দ্রবাবস্থায় অবস্থিভি 
করে, এবং কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে এমোনিয়। 
যোগ দ্বার! ইহাদিগকে মূত্র হইতে অধঃক্ষিপ্ত 


( ৩০ ) 


করা যাইতে পারে। এইরূপে যে অধঃক্ষেপ 
প্রদান করে, তাহা! কেবল ফচ্ফেট অব লাইন 
এবং ডবল ফচ্ছেট অব এমোঁনিয়। ও ম্যাগ্নেসি- 
যার ( যাঁহাকে সচরাঁচর টিপল ফচ্ছেট কহে) 
মিশ্রণযৌনীক পদার্থম।ত্র। এই অধঃক্ষেপ ভাগ 
বীক্ষণ দ্বার! দর্শন করিলে সচরাচর ইহার দাঁন] 
প্রিজ্মেটিক আকারের দেখা যায়, এবং কদাচ 
পেনের আকার দেখা বায়। যদি এমোনিয়া জা 
ধিক পরিমাণে যোগ করা যায়, তাহাহইলে এ 
সকল দানা নক্ষত্রীকার দেখাঘায়। অর্থ।ৎ কেবল 
উক্তমিশ্র-লবণের বেস ও অজ্লের ত।1রতম্যানুম।রে 
দানার গঠন নানাবিধ হইয়া! থাকে । লাইম 
এবহ ম্যাগ্নেসিয়ার ও অতি অল্পমাত্রায় সিলিকাঁর 
সহিত মিশ্রিত অবস্থায় ফ্ষরিক এমিডের মত্ত! 
গ্রমীণ জন্য উক্ত অদঃক্ষেপের কিছু অংশ লইয়! 
তাহাতে ডাং হাইড্োক্লোরিক এসিড যোগ ক- 
রিলে, সিলিকা ব্যতীত পর নকল পদার্থ দ্রেব 
হইয়া যাঁয়,তৎ্পরে এ অদ্রবনীয় পণার্থকে উত্তম 
রূপে ধৌতকরিয়! কার্ববনেট আব্‌ সোডার সহিত 
মিশ্রিত করতঃ রো-পাইপ শিখায় দগ্ধ কর্িলেঃ 


( ৩১ ) 


একটা পরিক্ষার স্চ্ছ কাচবৎ খণ্ড প্রস্তুত হয়, 
তাহাতে ই সিলিক। প্রমাণিত হয় । 
উক্ত কয়েক পদার্থের অস্্রীকৃত দ্রাবন (যাহা 

হইতে সিলিক! পৃথককরা ইইয়াঁছে) দুইভাগে বি- 
ভক্ত কর এবং নিন্নলিখিত উপায়ে পরীক্ষা কর। 

(ক) এক আংশ লইয়! তাহাতে কিছু 
এমোনিয়! যোগ কর, এবং এসিটিক এসিড 
যোগ করিয়া এ পুনরাধঃক্ষেপ দ্রেব কর, পরে 
তাহাতে কয়েক বিন্দু পাঁরক্লোরাঁইড অব আয়রণ 
যোগ করিলে পীতাক্ত শ্রেতনর্ণের অধঃক্ষেপ গ্র- 
দান করিবে | যদ্বারা ফক্ছেট প্রমাণ হইবে । 

(খ) এ হাহশেতে উহার দিগুণ আয়তন 
জল যোগ করিয়া কিয়তক্ষণ ফুটাঁইলে সমস্ত 
ফক্ষেট অব আঁয়রণ অধঃক্ষিপ্ত হইবে । তৎপরে 
ছ[কিয়া লইয়। অগ্জেলেট অব. এমোনিয়া ঘে!গ 
করিলে তত্রস্থ লাইম অগৃজেলেট আকারে অধঃ 
ক্ষিপ্ত হইবে। 

(গ) এ মশ্রিত পদার্থকে হ্ষ/টিতকরতঃ 
উহাকে অগ্জেলেট অব লাইম হইতে ফিল্টার 
(ছীকন) করিয়া লইবে, তৎ্পরে এ স্বচ্ছ দ্রা- 


( ৩২ ) 


বনকে এগোনিয়। যোগ কাঁরয়। উত্তমরূপে সঞ্চা- 
লন করিবে,তাছাতে কিছুক্ষণ মধ্যে ডবল ফচ্ষেট 
অব এমোনিয়া এবং ম্যাগ্নেসিয়! অধ:স্থ হইবে 
এবং ইহাতে ম্যাগ্নেসিয়ার বেস প্রমাণিত 
হইবে । 

পুর্ব্বে্লিখিত প্রক্রিয়। ( কঃ খ, এবহ গ.) 
দ্বারা, সদ্য নিঃসৃত প্রত্রাবে এমোনিয়া যোগ ক- 
রিলে যে ফদ্ছেট অধঃক্ষিণ্ত হয়, তাহার প্রমাণ 
কর! যাইতে পারে। 

আর্থ ফম্ফেট সকলকে, অণুবীক্ষণের সা- 
হায্য ব্যতীত নিন্ললিখিত রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় 
প্রভেদ করা যাইতে পারে। 

(ক) উহ্বারা যখন অধিক পরিমাণে বর্তমান 
থাঁকে, তখন প্রত্রাবকে ফুটাইলে দাঁনাহীন আ- 
কারে অধঃক্ষিপ্ত হয়, কিন্তু এই অধঃক্ষেপ অগ্ড 
লালের সহিত ভ্রম হইবার সম্ভাবনা । এইহেতু 
এ অধঃক্ষেপে। কয়েক বিন্দু নাইটা,ক এসিড 
যোগ করিলে ভ্রম দুরীতৃত হয়, অর্থাৎ এলবুযু- 
মেন হইলে যত অধিক এসিড যোৌগকর, ততই 

অধঃক্ষেপ ঘন হয়,কিন্ত ফ্ছেট দ্রেবহইয়। যায় 


( ৩৩) 


(খ) আর্থ ফচ্ফেট সকল ডাইলিউট 
মিনারেল এমিড সকল থা নাইটি,ক, হাইডোো- 
ক্লেরিক এভিন্ন এসিটিক এসিড দ্বারা সহজে দ্রব 
হইয়া যায়, এবং এ সকল অগ্সিয় দ্রাবনে এ- 
মোনিয়া যোগকরিয়া সমক্ষারায্র করিলে, দান। 
সকল পুনরায় অধ?ক্ষিপ্ত হয় । ফাম্ফেট অব লাই- 
মের দান! আকাঁরহীন, এবং টিপল ফচ্েট, 
প্রিজ্মেটিক কিংবা নক্ষত্র আকারের দানারূপে 
অধঃক্ষিপ্ত হয়। 

(গ) উহারা পটাস পানে দ্রেব হয়ন]। 
টিপল ফচ্ফেটকে, অধিক পরিমাণে কোন ক্ষার 
পদার্থের সহিত মিশ্রিত করিয়া উত্তপ্ত করিলে 
এমোনিয়া বাম্প নির্গত হয়। একটী কাচদণ্ড 
ডাৎ হাঁইডোৌর্লোরিক এমিডে ভর্র( করিয়! 
এ টেষউটিউবের মুখের নিকট ধরিলে শ্বেতবর্ণ 
ধুম উৎপন্ন হয় এবং গন্ধ দ্বারাও অনুভব করা 
যাইতে পারে। 

(ঘ) ফক্ষেট অব লাইমকে বোপাইপ 
শিখায় কিছুক্ষণ পর্যন্ত উত্তপ্ত করিলে, প্রায় 
কোন পরিবর্তন সংখ্ঘটিত হয় না। কিন্তু 


( ৩৪ ) 


ভনেকক্ষণ পর্য্যন্ত প্রবলরূপে উত্তপ্ত করিলে, 
কিয়ৎপরিমাণে দ্রব হয়। টিপল ফস্ফেটকে 
উত্তগুকরিলে এমোনিয়৷ ও জলীয় বাম্প প্রদান 
করে, এবং ফচ্ষেট অব ম্যাগ্নেদিয়া অবশিষ্ট 
থাকিয়া যায়। এই ফল্ফেট অব ম্যাগ্নেসিয়া, 
ফস্ফে্ঈট অন্‌ লাইম অপেক্ষা অল্প উত্তাপে 
গলিয়া যায়। যে পাথুরি সমপরিমাঁণে ফস্ফেট 
আব লাইম এবং ফম্ফেট অব ম্যাগ্নেসিয় দ্বার! 
নির্শিস্ত হয়, তাহা বোপাইপ (বাক নল) 
শিখায় সহজে গলিয়! যায়; এজন্য ইহাকে ফি- 
উজিবেল ক্যাঁলকিউলাই কহে! 

স্বাভাবিক প্রস্রাবের রাসায়নিক নির্মাণ 
ভিন্ন রাস।য়নবেত্তার পরীক্ষানুপারে নানাবিধ 
প্রকারভেদ নিদ্ধারিত হুইয়াছে। স্থল (বাধ 
সৌগম্যের নিমিত্ত ছুইটী পৃথক শ্রেণী বিভাগ 
ছারা ছুইটা ভিন্ন২ মত দর্শিত হইতেছে। 


(৩৫ ) 


১ম । (ডাঁং সাইমন ) 
আপেক্ষিক গুরুত্ব ১০১২ 


ভা 15 ক, 864 78525 
ইউরিয়া ৮ তত তত ১8৫৭৮ 
ইউরিক এসিভ "ঠা ০৭১০ 
এক্সক্রাক্টীভ ম।ট।র (নার মকল 

এবং এমে।নিয়।ঘটিত লবণ সানী | দঃ 
ক্লোরাইড অব সোঁডিয়ম *৮ ৮০ ৭২৮০ 
সলফেট অব্‌ পটাস ৮ ৮ ৩৫০৮ 
ফচ্ষেট অব সোডা ৮৮ ৮ ইত৩, 
ফস্ফেট অব লাইম ও ম্যাগ্নিসিয়া -* ০*৬৬৪ 
সিলিকা ৮৮ শা চিহ্নমাত্র 
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( ৩৬ 0). 


২য়। (ডাং মিলার) 
আপেক্ষিক গুরুত্ব ১০২০ 


উতী তি 5. কচ জে ৬5 
হইয়া, ৮ 5 ৬ 3858 
ইউরিক এসিড .. রর “৭ ৪*৩৭০০ 
এলকোহল এবস্াক্ীভ ৮. ”* ১২.৫২৭০ 
ওয়াটার এক্স্রাক্টীভ -. .* ০৮ ২৫২০৪ 
মৃত্রাশয়স্থ শ্লেক্সা .. তত ০৮৮৩০১৬৫০ 
ক্লোরাইড অব সোডিয়ম ... ... ৭২১৯৫ 
ফস্ফরিক এসিভ **. -৮ ৮৮ ২১১৮৯ 
সলফিউরিক এসিড ০... ০, ০০ ১৭০২০ 
লাইম ( 1 5 এত :& ০.২১০১ 
ম্যাগ্ণিসিয়া ০,১১৯৮, 
পটাস ১৯২৬০ 


পোড়া ৮৮ তত তত ** ০০৫৩৩ 
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॥€ ৩৭ ) ্ 


অস্বাভাবিক মত্রের বিবরণ । 
পীড়িতাবস্থায়, মুত্রনিম্মীপক পদার্থের 
অনেক ইতরবিশেষ হইয়া থাকে । ইহার নির্মাণ 
ণের নানাবিধ পরিবর্তন ঘটে, অস্বাভাবিক 
শৃত্রের, বর্ণ ও অস্বচ্ছতা গঁভৃতি ভৌতিক লক্ষ- 
ণের বিভিন্নতা উৎপন্ন হয় । এই বিষয় বিশেষ 
মতর্কতাঁসহকারে পরীক্ষা করিলে অবগত হওয়! 
যাইতে পারে । অস্বাভাবিক মুত্রের রাসায়নিক 
নির্মাণের যে সকল পরিবর্তন ঘটে, তাহারা 
দুই শ্রেণীতে বিভাত্ত যথা £- 
১ম। যেমুত্রে এক, বা ঞ্চকাধিক এমন 
কোঁন পদার্থ বর্তমান থাকে, যাহা স্বাভাবিক 
মুত্রে কখনই দুষ্ট হয় ন।। 
২য়। যাহাতে কোন অস্বাভাবিক পদার্থ 
বর্তমান থাকে না, কিন্তু স্বাভাবিক মুত্র -নির্পাপৰক 
পদার্থের মধ্যে একটী ঘা একাধিক পদার্থ পরি- 
মাণে অল্প বা অধিক হয় কিৎবা একবারে অস্ত- 
হিত হয়। ূ 
১ম। যে প্রআাবে একটা অথবা একাধিক 
'অন্বাভাবিক পদার্ধ থাকে তাহার বিবরণ । 
(8) 


( ৩৮ ) 


অব্য/ভাবিক গুআব মধ্যে নিম্বলিখিত 
কয়েকটা ভিন্ন জাতীয় পদার্থ বর্তমান থাকে । 
১ শর্করা, ২ অগুলাল, ৩ শোনিত, ৪ পৈতিষ- 
গদার্থ, ৫ পজ, ৬ বশা গ কাইল (অন্নরল) 
পদার্থ, ৭ শুক্র, ৮ অকজেলেট অব্‌ লাইম, 
৯ শিষ্টিন এবং অপরাপর পদার্থ, এভিম্ন কখন২ 
আর্সেনিক, এন্টিমনি ও নানাবিধ লাবণিক 
গদার্থ প্রভৃতি ওষধরূগে বা অন্ত কোনকরূপে 
সেবন করিল মুত্রপথে নির্গগন বিধায় ইহার। 
স্বাভাবিক অথব1 প্রকীরভেদ অবস্থ।য় বর্তম।ন 
থাকে । 





মৃত্রে শর্কর] খাকিলে তাহায় পরীক্ষা। 

_ ভায়েবেটাস প্রোগাক্রান্ত ধ্যক্তির প্রআবে 
প্রায় সর্বদাই শর্করা বর্তমান থাকে, এঁ শর্করাকে 
ডায়েবেটাক ত্ুগার কহে, ইচ্ছার রাসায়নিক নি- 
ক্মীন দ্রাক্ষাঁশর্করাঁর (দ্রাক্ষা ও অন্যান্য ফলে যে 
শর্করা বর্তমান থাকে) রাপায়নিক নির্মাণের 
অনুরূপ 

ডায়েবেটীক শুগার প্রাপ্তির জঙ্য মৃত্রকে 


( ৩৯ 7) 


গুয়াটার-বাথ দ্বারা ঘন করিবে, তগুপরে উহার 
নীচে দানাকার ভধঃক্ষেপ উৎপন্ন হইলে শীতল 
হইতে দিবে, তাহাতে প্রআষ শীতল হওনের 
সহিত আধিকাঁংশ শর্করার দানা অধঃক্ষিণ্ড হইতে 
থাকে, তখন উহাকে ফিপ্টার দ্বারা হকিলে এ 
ফিণ্টার কাগজে শর্করা থাকিয়া যায়। এ 
বিশুদ্ধ শর্করাকে বুটাং কাগক্ধের ভীজের 
মধ্যে শুক করতঃ উগ্র শীতল এলকোহল দ্বার! 
ধৌঁত করিলে অধিকাংশ অপরিষ্কার পদার্থ ধৌত 
হইয়! যায়, কিন্তু ততসঙ্গে অতি অল্পমাত্র শর্ক- 
রাও নষ্ট হয়, তৎপরে এসকল দানাকে পুনরায় 
উ্ণ জলে দ্রেব করণ ও দাঁন। বাঁধন প্রক্রিয়। 
দ্বার পরিক্ষার করিবে, আবশ্যক হুইলে জাঁন্ত- 
বাঙ্গারের সহিত ক্ফ,টিত্ত কর! যাইতে পারে । 
ইক্ষু-শর্করাঁর সহিত্ব ডায়েবেটিক শর্করার 
গ্রভেদ এই যে, ডায়েবেটীক শর্করার মিষ্টাস্ব।দ 
তাপেক্ষাকৃত কিছু কম, ও অপেক্ষাকৃত কঠিন 
এবং জলে কম দ্রব হয়। এক অংশ প্রায় ১০ 
দেড় অংশ শীতল জলে দ্রব হয়। ডাইলিউট 
এলকোহলে ইচ্ষু শর্করা অপেক্ষা ইহা অধিক 


€॥ ৪8০ ) 


দ্রেবনীয়, কিন্তু এব্সলিউট এলকোহলে ও ইথারে 
দ্রেব হয়না । ইহার সচরাচর গ্রানুলার দাঁন। 
হয়, কিন্ত দিরপ সদৃশ আকার হইতে দানা 
বাধিলে শুচীর ন্যায় আকার ধারণ করে । ইহার 
ডাইলিউট এলকোহলীক সলিউসন হইতে,দাঁনা 
প্রস্তুত করিলে কিউব অথবা চারিপার্থ বিশিষ্ট 
প্লেট আকার হয়। ট্রংসলফিউরিক এমিড 
সংযোগে দ্রাক্ষাশর্করা দ্রেব হইয়। যায় এবং 
ঈষৎ পীতাক্ত দ্রাবন প্রস্তত হয় কিন্তু ইক্ষু 
শর্কর1,উক্ত দ্রোৰকসহযোগে দগ্ধপ্রায় হয় ও কৃষঃ 
বর্ণ ধারণ করে । সশর্কর প্রস্রাবের াপেক্ষিক 
গুরুত্ব সচরাচর অধিক হইয়া খাকে। ইহার 
পরিমাণ সচরাচর ১০৩০ হইতে ১৪৫ এবং 
কখন২১*৫০ ও ভর্দনহখ্যা ১০৫৫ পর্য্যন্ত হইয়া 
থাঁকে। কিন্তু কখন২ প্রআাৰে অতি অল্পমাত্রায় 
শর্কর] বর্তমান খাঁকিলেও তাহার আপেক্ষিক 
গুরুত্ব স্বাভাবিক অথবা তদ.পক্ষা কিছু ন্যুন 
হইয়া থাকে । অতএব সকতা স্থলে, কেবল আ'- 
পেক্ষিক গুরুত্বের উপর লক্ষ্য করিয়। প্রআ্রাবে 
শর্করার জন্তিত্ব প্রমাণ কর! যায় না। 


(৪১ ) 


সশর্কর পরব কোন একটী পাত্রে কয়েক 
ঘণ্টার জন্য উঞ্ণ বায়ুতে ক্বাখিয়। দিলে তাহার 
উপর 'ময়দার মত গুভ্র একদী সর পড়ে; 
ইন্ছা বিশেষ প্রকার ক্ষুত্র২ বিশ্ব দ্বারা নির্মিত 
হয়। 

সশর্কর প্রস্রাবের বর্ণ, স্ব'ভাবিত গ্রত্রাবের 
বর্ণাপেক্ষা কিঞ্চিৎ পাতল! হয়, কখন২ ঈষৎ 
হরিতবর্ণ হয় এবং প্রায় সর্বঙ্াই ঘোলাটে 
হুইয়। থাকে । গুক্ষ ঘাসের গন্ধের ন্যায় এক প্র- 
কার গন্ধবিশিষ্ট হয়। | 

সশর্কর প্রআবে ই্টরিয়ার পরিমান,ন্বাভ। 
বিক প্রআাবাপেক্ষা আনেক কম হইয়। থাকে, 
কিন্তু ডায়েবিটিস রোগে, প্রজ্াবে অধিক জলীয় 
পদার্থ থকাঁতে, ইউরিয়া তাহাতে দ্রেব হওতঃ 
পরিমাণে ন্যুনতা উৎপাদন করে কি না ভাহ।- 
এপধ্্যন্ত অবধারিত হয় নাই। ডায়েবেটিক প্র- 
আবে চিনির পরিমাণ, অণুপ্রমাণ হইতে সহ- 
আশে ৫০ হইতে ৮* পর্য্যস্ত হইয়া! থাকে, 
এমন কি উদ্দনংখ্য। ১৩৪ অংশ পর্য্যস্ত পরীক্ষিত 


হইয়াছে । 


(৪২ ) 


মুত্র হইতে শর্কর! পরীক্ষার নিমিত্ত, নাঁন। 
প্রকার উপায় আবিষ্কৃত হুইয়াছে। তন্মধ্যে 
নিন্নলিখিত আবশ্যকীয় কয়েকটার উল্লেখ কর! 
যাইতেছে ।-ট্মর্সটেষট, ম্যাগমেন্দটেট, মুর্স্‌ 
টেষ্ট, ফর্মেনটেসন টেক্ট এবং টরুলা নামক 
রুক্ষ জাতিয় পদার্থ উৎপন্ন জন্য আণুবীক্ষণীক 
পরীক্ষা | 





ট্রমর্স:টউ (ট.মর মাছেবের উদ্ভাবিত পরীক্ষ 1) 

ছাঁত্রদিগের শিক্ষার নিমিন্ত ডায়েবেটীক 
মুন্র না পাওয়া! গেলে, সাধারণ মুত্রের সহিত 
(কিয়ৎপরিমাণ দ্র।ক্ষা শর্করা মিশ্রিত করিয়া লই 
লেই হইতে পারে । দ্রাক্ষা শর্করার অভাব হ- 
ইলে সামান্য ইক্ষু শর্করা হইতে উহাকে 
গ্রস্তত করা যাইতে পারে | যথা )-কিয়ৎপরি- 
মাঁণ পরিক্ষার চিনি কিঞ্চিৎ জলে দ্রেব করত 
তাহাতে, কয়েক বিন্দু সলফিউরিক এসিড যোগ 
করিয়। কয়েক মিনিট ফুটাইবে, তৎপরে তাহার 
সহিত চাখড়ি মিশ্রিত করিয়া! সমক্ষারাঁজ করিবে, 
ফিল্টার করিলে যে তরল পদার্থ থাকে, তাহাকে 


( ৪৩ ) 


উত্তাপ দ্বারা ঘন করিলে গ্রেপ শুগাঁরের পরি- 
বর্তে ব্যবহৃত হইতে পারে । ট্মর্প-টেষ্টে র 
দ্বারা অতি উৎকৃষ্টরূপে মুত্রের শর্কর৷ পরীক্ষা! 
কর! যায়। যখন ডায়েবেটীক বা গ্রেপ-শুগাঁর 
যুক্ত তরল পদার্থের সহিত,পটাস এবং সলফেট 
অব কপাঁর মিশ্রিত করিয়া! ফুটান যায়, তখন 
সল্ফেট অব কপারস্থ অকসাইড অব কপার 
সব্কস।ইডে পরিবস্তিত হইয়! ঈষৎ লালবর্ণ 
দানাময় আকারের গুড়া অধঃক্েপ হয়। 
কিয়ৎগরিয(ণ সশর্কর প্রক্রাব, একটী বড় 
টেন্ট-টিউবে করিয়া তাহাতে.ঢুই এক বিন্দু সল- 
ফেট অব কপার সলিউসন যোগ করিয়া দ্ধ।- 
ছকে ঈষৎ শীলরঙে রঞ্জিত কর, কিন্তু সাবধান 
ওয়! আবশ্যক যেন অধিক নীলবর্ণ না হয়, 
তার্থৎ অধিক পরিমাণে কপার সলিউসন দেঞ- 
রা নাহয়। এইরূপ যোগ করিবামাক্র (সম্ভবতঃ) 
ফম্ফেট অব কপারের নীলবর্ণ দানা অধংস্থ হয়। 
তৎ্পরে পরীক্ষমান প্রজ্রীষের দ্ধ আয়তন 
পরিমিত লাইকার পটাস তাহাতে যোগকর ।% 


+ কখন২ মলফেট অৰ কপার মহত বে অধঃক্ষেপ 


(8৪ ) 


ভশুক্ষণাৎ পাতলা নীলবর্ণের হাইড্েটেড অক্সাইড 
অব কপার অধঃক্ষিপ্ত হয়, যদি তাছাতে শর্কর। 
বর্তমান থাকে, তবে উক্ত অধঃক্ষেপ তৎক্ষণাৎ 
পুনদ্রেবীড়ু হইয়া যায় এবং এ দ্রব পদার্থ 
ফিকে নীল রঙ্গের দেখায়, যাহ! দৃশ্যে অতান্ত 
ডাইলিউট কপার সলিউসনে এমোনিয়। মোগ 
করিলে যেরূপ বর্ণ উৎপন্ন হয় তদ্রুপ হুইয়। 
থাকে । এ মিশ্রিত পদার্থকে, স্পীরিট ল্যাম্প 
দ্বারা মৃদ্ুভাবে ফুটাইবে, তাহাতে যদি শর্করা 
বর্তমান থাকে তবে সব-অক্সাইড অব কপারের 
শীলাক্ত বা পীতান্ত কটাবর্ণের তাধঃক্ষেপ গাদ!ন 
করে, কিন্ত বদি শর্করা বর্তমান না পাতে, 
তবে সাধারণ গাক্স(ইড ভাব কপারের কৃষ্ণবর্ণ 
পদার্থ অধঃক্ষিপ্ত হয়. যাহার বর্ণ পূর্ববোঞ্ত কটা 
বর্ণের সব অক্সাইড হইতে পৃথক করা যাঁ- 
ইতে পারে । এই পরীক্ষায় সতর্ক হগুয়া আ[ব- 


স্পা দি সী 


হয়। (ফ্ষেট অব কপার) তাছ।কে ফিপ্ট।র দ্বারা 
ই কিয়? লইয়া, তৎপরে পট:স দ্র।বন দেওয়া যায়,কিন্ত 
উক্ত ফক্ষেট, পরীক্ষ।র কোন প্রতিবন্ধকতা করে ন। 
এজগ্য, ফিল্ট!র করিবার আবশ্যক ছয়ন।। 


(8৫ ) 


শ্যক যেন তারধিক পরিমাণে সলফেট অব কপা- 
রেপ সলিউসন যোগ করা ন1 হয় ; কারণ তাহ! 
হইলে সব-অক্স।1ইড, কৃষ্ণবর্ণ অক্সাইডের সহ্বিভ 
মিশ্রিত হয় (শর্করা কেবল নির্দিষ্ট পরিমাণ 
সলফেট অব কপী রস্ত অক্সাইডকে সব-ছাক্লাইডে 
পরিবন্তিত করে) এই পরীক্ষা অতি সুন্মম, এই 
জন্য ভাণুমাত্র শর্কর! থাকিলে উহ1 পরীক্ষা দ্বারা 
অনায়াসে উপলব্ধ হয়। যদি অধিক পরিমাণে 
শর্কর! বর্তমান থাকে তবেউহাঁর উপর পর্টাসের 
কার্ধ্য দ্বারা ঘোরত্তর কটা রঙ উৎপন্ন করে, 
যদ্দার! সব-অক্স।ইড আব কপারের ৰর্ণনহে এরূপ 
বোঁধ হইতে পারে। যদি এরূপ হয় তবে প- 
রীক্ষ! করিবার পুর্বে প্রতাৰের আর কতকঅংশ 
জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া তরল করিবে। 
কখন২ এমন সকল পদার্থ প্রআাবে প্রাপ্ত হওয়া 
যায়, যদ্ব।রা আক্মাইড ভব কপার সব-ক্াইডে 
পরিবর্তিত হয়*। এমন কি এমোনিয়া বর্তম।ন 

%* এমন কি ইউরিক এসিডের দ্বার। এঁরপ ক্রিয়া! 
গ্রাকশ হয়, কিন্তু স্বাভাবিক প্রভ্রাৰে ইহার পরিমাণ 


এত অপ্প, যে তাছা শর্কর।র সর্হিত জমজনক ক্ত্িয়। 
উৎপন্ন করিতে পাঞ্েনা। 


( &£৬ ) 


শ্বাকিলেও টক্ত পরীক্ষার ব্যাঘাত জল্মায়, এজ ম্যু 
যখন মৃত্রে আর্পিক পরিমাণে এমোনিয়ার গন্ধ নি- 
গত হয়, তখন ফর্ম্েন্টেশন পরীক্ষা অবলম্বন 
করা কর্তব্য । 





ম্যাগামন্স-টট (মষ্াঞ্জামন সাহেবের 
উদ্ভাবিত পরীক্ষা |) 

যখন সশর্কর প্রআীবকে বাঁইক্রোরাইড চব্‌ 
টিনের (5701) সহিত ঈষহ উষ্ণ করাযাঁয়, 
তখন ইহা ব্যাকৃত হইয়] যায়। এবং মুত্র ঈবৎ 
কটাযুক্ত কাল রঙে পরিবর্ধিত হয়। এই প- 
রীক্ষা শুমিয়াম নির্বাহ করিবার নিমি ম্যারিনা 
কিৎবা কোন পশমিবন্ের সুত্রগুচ্ছকে ( কার্পাস 
বা অন্য সুন্ধ ব্যবহার্য নহে) বাইক্লোরাইড 
আন টিনের সলিউমনে (লাইক্লোরাইড আব্‌ টীন 
১ অংশ জল ২ অংশ) শিক্ত করিয়া এ সকল 
সুত্রগুচ্ছাকে জলন্বেদন মক্স দ্বারা, মদ উত্তাপে 
শুষ্ক করিয়। রাখিয়া দিবে । পরে এঁ সুত্রগুচ্ছকে 
পরীক্ষাকালে সশর্কর মুত্র বা শর্করা যুক্ত অন্য 
তরল পদার্থে (এমন কি যাহাতে অগুমাব্রশর্করা 


(81 ) 


বর্তমান থাঁকে) আর করিয়া! অগ্নির নিকট অথবা! 
দাপর নিকট এরূপভাবে ধরিবে, যেন তা! 
২৭০০ অথব। ৩০০০৮ ভিগ্রা পর্য্যস্ত উষ্ণ হ্য়। 
তাহাহইলে এ পদার্থ ততক্ষণা্ ঈষৎ কটা 
বঙে রঞ্জিত হইবে । এই পরীক্ষা এতদূর সুঙ্ষম 
ে স্বভাবিক প্রত্রীবে কোন পরিবর্তন ঘটে না, 
কিন্তু যদি ১০ বিন্দুমাত্র ডায়েবেটাক প্রআ্মাব 
ভার্দ পাইল্ট (এক পোয়া) জলে মিশ্রিত করা 
যায়, তাহাহইলেও এই উপায়ে এ জলে শর্ক- 
পার অস্তিত্ব গ্রমাণ করা যাইতে পারে। 





মুর্লূটেউ (মুর সাহেবের উদ্ভাবিত পরীক্ষণ |) 

কোন একটা টেই-টিউবের মধ্যে কিয়ৎ- 
পরিমাণ প্রআজাব লইয়া! তাহার অর্ধ আয়তন 
পরিমিত লাঁইক।র পটাসের সহিত মিশ্রিত কর, 
এ মিশ্রিত পদার্কে € মিনিট পর্য্যস্ত ফুট।ও 
যদি তাহাতে শর্কর! বর্তমান থাকে, তবে ইছার 
বর্ণ ঈয কটা রঙের হইবে, কিন্তু যদি শর্করা 
না থাকে তবে বর্ণের কিছুই পরিবর্তন হইবে না। 


853 


(8৮ ) 


ছটজ্রাস টেস্ট (ব্ট আর সাছেৰের উদ্ভাবিতপরীক্ষা।) 

সন্দিপ্ধ প্রস্রাবে কয়েক বিন্দু নাইটেট অব 
বিস্মথের ডাইলিউট নাইটা,ক এসিডে দ্রবীকৃত্ত 
দ্রোবন ষোগ কর, তৎ্পরে যে পর্য্যন্ত না উহ 
ক্ষারগুণবিশিষ্ট হয় সে পর্য্যন্ত উহাতে কার্ববনেট 
অব সোডা যোগ কর, এবং তিন চারি মিনিট 
পর্য্যন্ত ফুটা যা শর্করা বর্তমান থাকে তবে 
বিস্মথের হীনকরণ ক্রিয়াপ্রযুক্ত উহার বর্ণ গাট 
হইবে । যখন স্থিরভাঁবে রাখা যায় তখন ধুসর 
অথব। কৃষ্ণ বর্ণের অধঃক্ষেপ প্রদান করে। কিন্ত্ত 
যদি স্বাভাবিক প্রজাঝ হয় তবে ম্বেতবণের ফ- 
স্ফেট এবং কীর্ববনেট অব বিশ্মথ অধঃক্ষিণ্ড হয়। 


ফর্মেণ্টেসন টেফী। 
এই পরীক্ষা ঘত্যন্ত আবশ্যকীয়, যেহেতু 
ইহ দ্বারা কেবল শর্করার অস্তিত্বমাত্র জ্ঞাত 
হওয়া যায় এমত নহেঃ পরিমাণও জ্ঞাত হওয়া 
বায়। কিন্তু তাহার পরীক্ষা কিছু কঠিন ও আ.- 
যাস সাধ্যঃ এজন্য সর্করার পরীক্ষা! জ্ঞাপক উ- 
পায় মাত্র উাল্পখিত হইল। | 


( &৯ ) 


প্রশীবের সহিত কয়েক বিন্দু নূতন 
ইয়েষ্ট (খামির) অথন] শুক্ক জর্ন্মণ ইয়েষ্ট 
যোগ করিয়া, একটী টেষ্ট-টিউব পুর্ণ কর, পরে 
ক্ষুদ্র কাঁচ রেকাঁৰ (সসার ) অথব! ইত্তাপোঁ- 
রেটিহডিস দ্বার! উহ্বার মুখ বন্ধ কর। তৎপরে 
এরূপ সতর্কত। সহকারে উহার মুখ নীচের 
দিকে কর, যেন তাহাতে বায়ুবিন্দু প্রবিষ্ট হইতে 
নাপারে। উহাকে এরূপ স্থানে ২৪ ঘণ্টার 
জন্য রাঁখিয়। দিবে যাহার উষ্ণতা ৭০ অথব! 
৯৮* ডিগ্রী পর্যান্ত থাকে । কখন২ ইয়েষ্ট হইতে 
কিছু বায়ু নির্গত হইয়া থাকে, এজন্য সুক্ষম প- 
রীক্ষার জন্য অপর একটী টেষ্টটিউবে, পরিক্ষার 
জল পুর্ণ ও কিছু ইয়েষ্ট দিয়া এঁ স্থানে রাখিয়! 
দিবে, যদি তাহাহইতে কোন বায়ু নির্গত হয়, 
তবে প্রথমোক্ত টিউবের উদ্ধস্থিত বায়ুর সেই 
পরিমাণ বাদ দেওয়া কর্তব্য । যদি শর্করা ব- 
তঁমান থাকে তৰে তাহা ভ(ইনস ফর্ম্েণ্টেমন 
€( স্থরোৌৎসেচনে ) অর্থাৎ গ্যালকোহল ও কা- 
বর্বনিক এসিডে পরিবর্তিত হয়। এইরূপ এক 
আয়তন শর্কয়াহইতে ছুই আয়তন য়্যালকোহুল, 


(৫) 


(৫০ ) 


চারে আয়তন কার্বনিক এসিড এবং ছুই 
আয়তন জল উৎপন্ন হয়, কার্বনিকএসিড 
টিউবের উপরে সকলের উপর উঠে এবং 
তদ্বার৷ টিউবস্থ কিয়ৎপরিমাণ প্রস্রাব, স্থান 
চ্যত হুইয়! কাচরেকাবে পতিত হয়; এইরূপে 
যে বাম্প প্রস্তৃত হয় তাহার ধন্ম প্রযাণ করি- 
বার জন্য, উহার কতক অংশকে জলের সহিত 
মিশ্রিত করিয়া, একটী পরিষ্কার টেষ্ট টিউবে 
চনের জলের সহিত মিশ্রিত করিবে যদি কার্কব- 
নিক এমিড হয়, তবে তঙ্ক্ষণাঁ্ ছুপ্ধীব কলু- 
ধিত অর্থাৎ অদ্রবনীয় চাঁখড়ি ( কার্ববনেট অব 
লাইম) প্রস্তুত হইবে । যখন শর্করার পরিমাণ 
অধিক থাকে, তখন কর্মেপ্টেসনের পর উহাতে 
তুরার গন্ধ অনুভূত হয়, কারণ স্ৃরোতৎসেচন 
কালে উহ? হইতে কিয়ত্পরিমাণ ফ্যালকোঁহল 
প্রস্তুত হয়। যদি প্রস্রাবে শর্করা বর্তমান না 
থাকে, তবে তাহাতে ফর্ম্মেপ্টেমন ক্রিয়। সংঘ- 
টিত হুয় না এবং টিউবের মধ্যে কোন বাষ্প 
ংগৃহীত হয় ন। | 


(৫১ ) 


টর্রিউল। উৎপাদন জন্য যে পরীক্ষ। 
কর। যায় তাছায় বিবরণ! 


শর্কর! যুক্ত তরল পদার্থের স্থরোৎসেচন 
কালে তছুপরি যে অতি পাতলা ফেনময় সর 
ভাসমান হয়, তা! এবপ নির্দেশক যে দর্শন 
করিবামাত্র প্রতীয়মান হয় যে এঁ তরল পদার্থে 
শর্করা বর্তমান আছে। এমন কি, অতি অল্প 
পরিমাণ শর্করা বর্তমান থাকিলেও তদ্দষটে, 
শর্করা বর্তমানতা প্রমান হয়। যদ্যপি ৪1৫ 
শত ডায়েমেটারযুক্ত অণুবীক্ষণ দ্বারা, এ লরের 
কিছু অংশ পরীক্ষা কর! যায়, তাহাহইলে ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র ডিম্বাকুতি বুদ২ সকল দেখ! যায়| যাহার! 
কয়েক ঘণ্টার মধ্যে লম্বা এবং নলাকৃতি 
ধার করে ও উহার গাত্র হইতে ক্ষুদ্র২ 
নুদৃ২ উৎপন্ন হয়; পরে এ সকল বিশ্ব ভাঙ্গিয়! 
বহুলখ্যক ক্ষুদ্র বিম্বে পরিণত হইয়া অধযস্থ 
হয় এঁ অধঃস্ছ দ্রব্যাকেও অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বার 
পরীক্ষা করিলে জানা যাইতে পারে। 





( ৫২ ) 


ট্র'ঈবেসিকএিটেটি অব্লেড এবং এমোনিয় 
দ্বার! অধঃক্ষেপ গ্ভৎপাদন করণ। 

যখন যুন্রে অতি অল্প পরিমাণ শর্করা ব- 
তঁমান থাকে, তখন উহ্থার সর্ব্বোৎকুষ্ট পরীক্ষা 
এই যে উচ্থাতে প্রথমতঃ এমিটেটঅব-লেড 
এবং তৎ্পরে অধিক পরিমাণে, টাইবেসিক 
এসিটেট অব-লেড যোগকরিয়াঃ ফিলটার করতঃ 
এমোনিয়া যোগ করিয়া অধঃক্ষেপ উৎপাদন 
করিবে এই এমোনিয়ায় শেষ আধঃক্ষেপকে 
ফিণ্টারের উপর রাখিয়া ধৌত করতঃ আঁ প- 
দার্থকে জলের মধ্যে রাখিয়া! তাহাকে সলফি 
উরেটেড-হাঁইডোজেনের দ্বারা ব্যাকুত করতঃ 
সলফাইভঅব-লেডকে, ফিল্টার করিয়া নির্গলত 
দ্রাবনকে ঘন করিবে, পরে পুর্ববোলিখিত 
কয়েকটী পরীক্ষার কোন না কোন একটী পরীক্ষ! 
আবলম্বন করিবে। 





পট।স এবং য্যালকোহছল দ্বারা 
অধঃক্ষেপ উৎপাদন । 


যদি মুত্রে শর্করা বর্তমান থাকে, তনে 


( ৫৩ ) 


তাঁহার আয়তনের ৪ গুণ আয়তন য্যাব্সলিউট 
য্যালকোহল মিশ্রিতকরতঃ কিয়তক্ষণ স্হিরভাঁবে 
রাঁখিবে, পরে উহাকে ফিল্টার করিয়া এ তরল 
ভাংশের সহিত, কিয়ৎপরিমাণ য়্যালকোহলিক 
সলিউশন অব পটাস মিশ্রিত করিয়া ২।১ দি- 
নের জন্ত স্থিরভাবে রাখিয়! দিবে, তাহাতে 
এ তরল পদার্থের শর্করা, পটাসের সহিত মি- 
শ্রিত হওতঃ খীঁ পাত্রের গাত্রে অধঃক্ষেপের 
ন্যায় সংলগ্ন হইয়া! থাকে, পরে এ য্যালকো- 
হলিক দ্রাবনকে দূরীভূত করতঃ, গ্ী পাত্র সং- 
লগ্ন ডিপজিটকে জলে দ্রব করিয়া পুর্ব্বোলিখিত 
পরীক্ষার কোন না কোন একটী অবলম্বন 
করিলে জান। যাইতে পারে । 

কখন প্রতজ্বাবে এক বিশেষ প্রকার পদার্থ 
বর্তমান থাকে, যাহ তাত্রের ক্ষারীর দ্রোবনের 
সহিত ঠিক শকরা বর্তমানভার ন্যাঁয় অবস্থা 
উৎপাদন করে, কিন্তু অক্সাইভ্অববিস্মথকে 
হীন করণ (রিডিউস), অথব! ইয়েউ ছার! 
হরোৎসেচন ক্রয়! প্রকাশ করিতে পারেনা । 


কি ভিসার 


(৫৪ ) 


প্রআবস্থ 

এল্টবউমেনের (অগুলালের) পরীক্ষ। | 

শরীরের অনেক বিধান মধ্যে এই পদার্থ 
বর্তমান আছে, বিশেষতঃ ইহা রক্তের একটী 
প্রধান অংশ | ইহা অস্বাভাবিক প্রআাবে প্রায় 
সর্বদাই বর্তমান থাঁকে। এলবিউমেনযুক্ত 
প্রজাবের সাধারণ লক্ষণ ও দৃশ্য নানাবিধ হুইয়। 
থাঁকে,কখন এসিড, কখন ক্ষার এবং কখন ও বা 
সমক্ষারাসত্র অবস্থায় পাওয়া যায়; কখন২ বণের 
গাঢ়ত। বা লঘুতা সধিত হয়, আপেক্ষিক গুরুত্ব 
কখন অধিক এবহ কখন স্বাভাবিক থাকে, 
এজন্য এপ কোন সাধারণ ভৌতিক চিহু নি- 
দেশ করাযায় না, যদ্ৰারা এল (নউমেনসুক্ত প্র 
আব, দর্শনমাত্রই অনুভব করাধায়। কিন্তু এই 
প্রস্রাব একবার সন্দেহযুক্ত হইলে মতি সহজেই 
ইহার ধর্ম নির্দেশ করা যায়। 

এই এলবিউমেনের পরিমাণ কখনও অত্য 
ধিক এবং কখনও কেবল চিহ্ৃমাত্র বর্তমান 
থাকে, কদাপি সহক্রীংশে দশ অথব। বার অহশ 
বর্তমান থাকে । 


(৫৫ ) 


অগুলালের এই একটা বিশেষ গুণ যে 
ইহা! ১৭০০দ অথবা তদধিক উত্ভাঁপে জমিয়। যাঁয় 
ও তরলাৎশ হইতে পুথগ্ভূত হয় এব একবার 
পৃথগ্ৃভূত হইলে, অর্থাৎ জমিয়। গেলে আর 
জাল দ্রেব হয়না । কিন্তু পটাস এবং আন্যান্য 
ক্গাঁরীয় দ্রোবনে সম্পূর্ণ দ্রবহয়, এজন্য যখন 
গ্রশাবে অধিক পরিমাণে, ক্ষার পদার্থ বর্তমান 
থাকে,তখন প্রআ্াবস্থ এল বিউমেন উত্তাপ দ্র 
জিয়া সং্ঘত হয় না। এই এলবিউমেন নাই- 
টাক ও হাইড্রোক্লোরিক এসিড সংযোগে ঘংঘত 
এব তরলপদার্থ হইতে অপঃক্ষিপ্ত (গ্রিসিপিটে 
টেড) হয় কিন্তু ফচ্ষরিক্‌.এসিটীক ও টার্টারিক 
এমিড মহযোগে সংযত হয় না, বাস্তবিকই এই 
সকল এমিড, এল.বিউমেনের উপর দ্রবকাঁরক 
ক্রিয়। প্রকাশ করে । এই জন্য ইহাদের কোন 
একটী বর্তমান থাকিলেঃ উত্তাপ দ্বারা এলবিউ- 
মেন সংযত হয় না। 

এই এলবিউমেনে, এমন কি ইহাতে 
এফিটাক এমিড সংযুক্ত করিলেও, ফেরো- 
সায়েনাইড্‌ ও ফেরিডসাঁয়েনাইভ্‌ অব. পটা. 


( ৫৬ ) 


মিয়মের দ্রাবন যোগ করিলে জমিয়! যায়, 
এবং এ সংযত পদার্থ ক্ষার সংষোগে দ্রেব হয়। 
্‌ বাইক্লোরাইড অবমার্কু রি, এলম্‌ এবং 
অন্যান্য ধাতব লবণ সহযোগে সংযত হয়ঃ সম্ভ- 
বতঃ এ সকল লবণের অস্ত্র ও ধাতববেন১ এল- 
বিউমেনের সহিত কোন নির্দিষ্ট পদার্থ উৎপন্ন 
করে, এই এলবিউমেন আরও ফ্যালকোহল 
ভ্রয়েযোট, ট্যানিন এবহৎ অন্যান্য পদার্থ দ্বারা 
ভাধিক প্রবলরূাপে সংযত হয় | 
এল.বিউমেনযুক্ত প্রঅজাবহুইতে, এলবিউমে- 
নের পরীক্ষা! করা অতি মহজ,তভ্জন্য সন্ধিদ্ধ প্র- 
আ্রাবকে একটী টেক্ট টিউবে করিয়। স্পিরিটল্যা- 
স্পের উত্তাঁপে স্ফ,টাত করিলে যদি এল বিউমেন 
থাঁকে, তবে জমিয় যায় এবং এল .বিউমেনের 
পরিমাণ অন্ুলারে, অধিক না অল্প অস্বচ্ছ শ্বেত 
বর্ণের অধঃক্ষেপ দেখাযায়,অর্থাৎ যখন অতি অল্প 
মাত্রায় বর্তমান থাকে, তখন কেবল যৎসামান্য 
ঘোলা হয় অধিক থাকিলে সুক্ষ২ কঠিন কণা 
সকল অধঃক্ষিপ্ত হয়, কিন্তু অত্যধিক থাকিলে 
জিলাটিনের ন্যায় (শিরিশব€ু ) কঠিন হয়। 


(৫৭ ) 


উত্তাপ দ্বারা জমিয়! শ্বেতবর্ণ অধঃক্ষেপ 
হইলেই যে, তাহ! নিশ্চয় এল বিউমেন হইবে 
এমত নহে ।' কারণ কখনং প্রজ্বাবের মধ্যে এল- 
বিউমেন্সের চিহ্মাত্র না! থাকিয়া আর্থীফক্ষেট 
থাকিলেঞ্ উজ্তাপদ্বারা এরূপ অবস্থা উৎপন্ন হয়, 
এইজন্য সন্দিপ্ধ গ্রঅজ্াবকে,উষ্জকয়িজে যে অস্থচ্ছ 
অধঃক্ষেপ প্রদান করে, তাহাতে কয়েক ৰিন্দু 
নাইটীক এমিড যোগ করা কর্তব্য, কারণ যদি 
ফচ্ছেট হয় তবে তৎক্ষণাৎ স্বচ্ছ হয় অর্থাৎ 
ফম্ছেট নাইটী,ক এসিডে দ্রেব হইয়া! যায় কিন্ত 
এলবিউমেন, উক্ত এসিড সহযোগে বরং গাঢ় 
ও কঠিন এবহ অস্বচ্ছ হয়। 
এই ভ্রম সংশোধন করিবার জন্য কিয়গুপরি- 
মণ গ্রত্রাবঃপৃথকরূপে ডাৎ নাই'টী.কএসিড দ্বার 
পরীক্ষা! কর! কর্তব্য, তাহাতে যদি এলবিউমেন 
থাকে তৰে তৎ্ক্ষণ্‌ৎ এ প্রআ্াৰে অস্বচ্ছ অধ;- 
ক্ষেপ হয়। ইহা সম্তভবযোগ্য দে যখন অতি অল্প 
পরিমাণ এলবিউমেন থাকে,তখন কেবল ২। ১ 
বিন্দু নাইটা,ক এসিড. দ্বারা ছুপ্ধব হইয়া পুন- 
বর্বার স্বচ্ছ হয় কিন্ত আরও কয়েক বিন্দু অধিক 


(৫৮ ) 


নাঁইটা কৃ এসিড. পুমর্ববার যোগ করিলে, আন্বচ্ছ 
হয় ও অধঃক্ষিপ্ত পদার্থ পুনর্ববার অদ্রবাবস্থায় 
পৃথগ্ভৃত ছয়, যদি উত্তাপ ও নাইটীকৃ এসিড. 
এতছুভয় দ্বার! শ্বেতবর্ণ অধঃক্ষেপ হয়, তবে 
তাহাতে এল বিউমেন বর্তমানের কোন সন্দেহ 
থাকে না। 

এল.বিউমেন পরীক্ষার জন্য, ইহা সর্ববদ! 
স্মরণ রাখ! কর্তব্য, যে যদ্দি পরীক্ষাকাঁলে টেষ্ট 
পেপার দ্বারা, প্রস্রাবের ক্ষারত্ব প্রতিপন্ন হয় 
ভবে তাহাতে এল বিউমেন থাকিলে উ্ভাপ 
ছার! অধঃন্ষেপ হয় না) যেহেতু ঘণিভভূত এল. 
বিউমেন য্যালকেলাইন (ক্ষার? দ্বারা দহজে 
দ্রেব হুইয়! যায়। একারণ প্রজ্রাবেঃ এলকিউজ্লেন 
পরীক্ষা করিবার পুর্বের্ব টার্মীরিক ( হরিদ্রাময় ) 
পেপার অথবা লোক্িতীকৃত পরীক্ষাঁকাগজ 
দ্র ক্ষারত্ব পরীক্ষা কর! কর্তব্য | বদি ত্তাভাতে 
য্যালকেলাইন রিয়্যাকসন হয়,তবে গ্রআাবে উভ্ভাপ 
প্রদানের পূর্বে, নাইটা,ক্‌ এমিড় যোগ করিয়া 
সমক্ষারাম্ন করা কর্তব্য । 


উঠ াউিতিলাহিজও 


(৫৯ ) 


মিলন সাহেবের আবিষ্কৃত পরীক্ষ।। 
পূর্বেবাক্ত কোয়াগুলমকে নাইটেটে অব্‌. 
মার্করি দ্রোবন (৫ ডাম পরিমিত কন্নেণ্টে রঃ 
( ঘনীভূত ) নাইটী,ক এসিডে ২০০ গ্রেণ ধাতিৰ 
পারদ যোগ করতঃ উত্তপ্ত করিলে প্রস্তৃত হয় ) 
প্রদান করতঃ উত্তপ্ত করিলে, এল.বুমেন অত্যন্ত 
গাঢ় লাল হয়, কিন্তু উক্ত নাইটে অব্‌ মার্ক,রি 
দ্রাবন স্বাভাবিক মৃত্রের সহিত মিলিত করিয়া 
উত্তাপ দিলে ঈষৎ গোলাপী রঙে রঞ্জিত 
হয়; ফাঁইত্রীণ, কেজিন (ছান।) এবং তখশ্রেণীর 
অন্যান্য পদার্থ (প্রোটিন কম্প।উণ্ড সকল ) এ 
রূপ ক্রিয়া প্রকাশ করে | 

আরও ই! ভাত হওয়া কর্তব্য যে, যখন 
গ্রত্রাৰে অতি অল্পমাত্র এলবিউমেন থাকে,তখন 
কিঞ্িদধিক নাইটীক এসিড যোগ করিলে এল 
ৰিউমেন পুনদ্রধীভূত হয়। এই ক্রিয়া ফক্ষেট 
বদ্যমানের জন্য বলিয়া! সন্দেহ হইতে পারে, 
কিন্তু এলবিউমেন থাকিলে আল্নও কয়েক বিন্দু 
অধিক নাইটী.ক এসিড যোগ করিলে স্তৎক্ষণাৎ 
ফ্যালবিউমেনের স্বত্ব! প্রমাণ হয় অর্থাৎ ভ্রষশঃ 


( ৬* ) 


শ্বেতবর্ণের অন্বচ্ছ অধঃক্ষেপ প্রর্দান করে, কিন্তু 
বাস্তবিক ফক্ষেট থাকিলে তাহা! অত্যধিক এসিড 
যোগ করিলেও অস্থচ্ছ হয় না। 

,এবিষয়ের সংশয় দুর করিবার জন্ত কিয় 
পরিমীণ মুত্র, এসিটিক এসিড ও ফেরোপায়েনা- 
ইড অব পটামিয়ম কিংবা বাইক্লোরাইড অব 
মার্করি দ্বার! স্বতন্ত্ররূপে পরীক্ষ। করিবে, যদ্দ্ার। 
এমন কি অতি অল্পপরিম।ণ এলবিউমেনের স্বত্ব 
প্রমাণিত হইবে । ৃ 

যখন কোন ব্যক্তি ব্রাইটম ডিজিজ আক্রান্ত 
হয়, তখন আণুবীক্ষণিক পরীক্ষা দ্বারা তাহার 
প্রশজ্াবে, ইউরিনারিকাষ্টস দেখা যায়, যাঁহ। 
ফাইত্রীণ অথবা এলবুমেনযুক্ত পদার্থ ধারণ 
করে এবং রক্তকণিকা, ইপিথিলিয়ম ও মেদ- 
কণিকার সহিত জড়িত থাকে । 





প্রজ্।বে শে।ণিত ধর্তমান খ।কিলে 
তাছার পরীক্ষা । 


অন্বাভাবিক প্রস্রাবে রক্তস্থ এলবুমেন ব্য- 
তীত, রক্তের আরও ছুইএকটা অংশ কখন২,বর্ত 


( ৬১) 


মান থাঁকে, তখন উহার কার্পাসকোলস ও লো- 
ভিত বর্ণদ পদার্থ থাক! গ্রযুক্ত, লোহিত অথবা 
কট! বর্ণের আধিক্য হয়। ষদি ফ।ইব্রীণ দ্রেবাঁ- 
বস্থায় থাকেনতবে প্রজ্রান শীতলহইবাগান্্র ইহ! 
স্ৃভাবতঃ জমিয়া যাঁয় এবং প্রআ্রীবত্যাগ করিবা 
মাত্র অধিক বা ভল্পপরিমাণে জিলাটিনসদৃশহয় । 
প্রতশ্াব পরিত্য।গ করিবামাত্র,যদি ক্রমশঃ শীত- 
লতাসহকারে ইহা স্বভাবতঃ আঠাঁলহয় ও জমিয়া 
যায়, তবে তাঁহাতে ফাইব্রীণ বর্তমান থাকিবার 
ভাধিক সম্ভাবনা । এরূপস্থলে, অণুসীক্ষণ দ্বার] 
পরীক্ষা করিলে নিঃসংশয়িতরূপে প্রতীত হয় । 
কখন২ এ গকল কার্পাসকোল, আকারান্তর 
ধারণ করে । অতএব সকল স্থলে বিশুদ্ধ 
আকারের কার্পানকোলসকল দেখা যায় 
না! | 

মুত্রে রক্ত বর্তমান থাকিলে, নির্দিষ্ট পরীক্ষা 
ছার! মুত্রস্থ তরল এবং অধঃক্ষিণ্ত উভয় অংশেই 
রক্তের প্রধান অংশ এল নিউমেন, প্রাপ্ত হওয়া 
বায় । যখন অগুলালের সহিত রক্তের অন্যান্য 
অংশ বিশেনতঃ বর্ণদ পদার্থ বর্তমান থাকে, 

(৬) 


( ৬২ ) 


তখন অগুলালকে সংযত করিলে তাঁহার বর্ণ, 
লোহিত অথবা কট] হয়। 

যখন বিশেষগ্রকার কট। অথসা লোছিতবর্ণ 
দ্বার প্রজাবে শোণিত বর্তমানের সন্দেহ হয়ঃ 
তখন অণুনীক্ষণ দ্বার! রক্তকণিক। পরীক্ষা কর! 
কর্তব্য ; যদ পরীক্ষমান মুত্র জমিয়। ন1 যায়, 
তবে প্রঅ্রাবকে কিছুক্ষণ স্থিরভাবে ঝলাখিয়া দিতে 
হইবে, তাহাতে কার্পাসকোল সকল নিজ্ষে 
অধঃক্ষিপ্ত হইবে, পরে এ পাত্রের নিন্ন অর্থাৎ 
অধঃক্ষেপ অংশের ২। ১ বিন্দু লইয়! অণুবীক্ষণ 
দ্বারা পরীক্ষা কর! কর্তব্য; কিন্তু কার্পামকোল 
সকলের আঁকার, দৃশ্যে বিভিন্ন হইয়! থাকে । 


সি 





ত্রে পিত্ত বর্তমান থাকিলে তাছার পরীক্ষা |» 
যখন প্রস্রাবে পিত্ত বর্তমান থাকে, ক্কখন 
সচরাচর তাহার তরল অংশ এবং ইহা হইতে 
যেকোন অধ:ক্ষেপ প্রদান করে উত্তয়ই পী- 
তাক্ত কটাব্ণ ধারণ করে , এপ্পপ মুত্রের আ- 


র্‌ ছা ত্রদিগের শিক্ষার জন্য ছাগ- পিত, মুত্রের লছিত 
[মঞ্চিত করিয়। পরীক্ষ। প্রয়েগ করা যাইতে পারে। 


( ৬৩ ) 


স্বাদ বিশেষ প্রকার তিক্ত, এজন্য যখন অন্য 
কোন পরীক্ষার স্থ্বধা না থাকে তখন এই উ- 
পায় দ্বারা পিত্তের পরীক্ষ। কর। যাইতে পারে । 

পিটেন কোফাসটেষউ । (পিটেন কোফ।য় 

ম।ছেবের উদ্ভাবিত পরীক্ষা | ) 

ইহাই পিত্তপরীক্ষার সর্বেবোৎকুষ্ট উপায়। 
পিতৃ-পরীক্ষমান প্রত্র।বে যদ্দি এল্বিউমেন থাকে 
তবে তাহাকে কোয়াগুলেশন ও ফিল.ারেশন 
দ্বার পৃথক করা! ঘর্বধবাগ্রে কর্তব্য, কারণ ঘখন 
প্রত্রাবে গ্রচুরপরিমাণে এল্বিউমেন থাকে,তখন 
শর্কর। ও সল.ফিটরিক এসিভ সহযোগে এপ 
বর্ণ উৎপাদন করে যাহ! পিতৃদ্বারা উৎপন্নবর্ণের 
সদৃশ হইয়। থাকে । কোন একটী টেষ্টটিউব 
মধ্যে, পরীক্ষমান প্রআাবের কিছু অংশ লইয়। 
উহাতে ২। ১ গ্রেণ শুভ্র শর্করা যোগ করতঃ 
এ প্রআঅবের আয়তনের দ্বি-তৃতীয়াংশ বিশুদ্ধ 
সলফউরিক এসিড যোগ কর, ইহা যেন সল্‌- 
ফিউরস এমিড হইত্তে সম্প্ণ অমিশ্র থাকে কা- 
রণ যখন সলফিইউরিক এমিডের সহিত সল.-. 


( ৬৪ ) 


ফিউরম এসিড বর্তমান থাকে, তখন এ প্র- 
আবের সমস্ত বর্ণ নষ্ট করে) সুতরাং পরী- 
ক্ষার উদ্দেশ্য সাধিত হয় না, এই গল.ফিউরিক 
এসিড ক্রমশঃ ফেটা২ করিয়া অতি সাবধানে 
যৌগ কর! কর্তব্য, কারণ একবারে অধিক যোগ 
করিলে, এত অধিক উষ্ণত1 উদ্ভব হয় যে ১৪০০ 
বা তাহার কিঞ্দিধিক উষ্ণতায় পিকের অ- 
স্তিত্ব সুচক বিশেষ বর্ণ নষ্ট হইয়! যায়। যদি 
পিত্ত বর্তমান থাকে, তবে বিশেষ গ্রকার ভায়, 
লেট-লালবণ্‌ উৎপন্ন হয়,তাহাতে উন্তপপ্রয়োগ 
করিলে ক্রমশঃ বর্ণগাড় ও অবশেষে অন্যন্ত 
ল(ল হয়। অতি অল্প পরিসাণ পিল বর্তমান 
থ[কিলেও এই পরীক্ষাদ্বারা উপলব্ধ হয়, কিন্তু 
ইহ! অপেক্ষা সুক্ষমতর পরীক্ষ। এই যে প্রত্্াবের 
সহিত ১ ফোটা ভাইলিউট সলফিউরিক এ- 
নিড (১ ভংশ এসিডঃ ৪ অংশ জল) যোগ ক- 
রতঃ তাহাতে অতি শল্পমাত্র শর্কর। দ্রাবন (শত 
করা ১০ অংশ শর্করা ) ষোগ করিষা সুদ্ভুতাপে 
ঘন করিলে, ক্রমশঃ ভায়লেটবর্ণ উত্পন্ন হয়। 

যখন প্রত্রাব মধ্যে, অতি শল্প পরিমাণ 













পিউ বর্তমান থাকে; তখব' উত্তম সর 
প্রয়োগের পূর্বে সুনে উতভ্তাপছারা ঘন ক রী 
লওয়! কর্তবান' এই প্রক্রিয়ার জন্যপ্রতথমতঃ-%& 
ত্রকে উত্ত্ত করিয়া উহার এল বিউমেনকে 
কি কর তৎপয়ে অলম্ষেদন হন্তুঘার! ওফ রঃ 
কর। এ জবশিকউ শুক্ষপ্রায় অংশকে উঞ্ণ 
জলে অথবা য়্যালকোহলে দ্রবকর, এইরূপে হে 
দ্রানন প্রস্তত হইবে তাহাকে শীতলঙইতে দা 
তৎপরে পূর্ব্বোক্তরূপ পন্ীক্ষা কর। 





ছেল।য়স্ংটধী (ছেল সাছেবের উদ্ভাবিত 
পরীক্ষা?) 
সন্দিগ্ধ,মুত্রের কতক অংশ বাইয়া দ্কাগাতে 
কয়েক বিন্বু রক্তের সিরম অথব! অগ্ুডলাল কিন্ত 
অগুলাল ঘটিত কোন দ্রেব-পদার্থ যোগ কর $, 
পরে এ মিশ্রিত পদার্ধকে আন্দোলনদ্বার! 
উত্তমরূপে মিশ্রিত কর এবং তাঙাতে কয়েক 
বিন্ু নাইটী.কঞসিভ যে!গকর, এইরূপে যে 
ল.বিউমেন ৯4: ৯০ পিত্ত বর, 





( ৬৬ ) 


বর্ণ ঈষৎ হুরিৎ অথব1 নীলাক্ হইবে । এবর্ণ 
কে,সাধারণ নং্যত এল বিউমেনের শ্বেতবর্ণ হই 
'তে, অনায়াসে প্রভেদ করা যাইতেপারে | যদি 
পিত্ত পদার্থ অতি ভাল্প পরিমাণে বর্তমান থাকে, 
তখন পিটেনকোফারের পরীক্ষার উপায়ে এ 
মুত্রকে শুক্ষপ্রায় করিয়া, পরে তাহার ঘন 
জলীয় দ্রাবন প্রস্তৃত করিবে, শীতল হইলে 
উহাতে অগুলাল ও নাইটাক এসিড যোগ 
করিয়৷ পুর্ব্বোক্তরূপ পরীক্ষা করিবে । 





যৈলনস্টট (মি্লিন সছেবের 
উদ্ভ।বিত পরীক্ষা! |) 

কোন একটী পরিক্ষার শুজবর্ণ ডিমে ব 
প্লেটে, কয়েকবিন্দু গুজব এরূপ ভাবে রাঁখিবে, 
যেন প্রেটের উপর মুত্রের একটা স্তর পড়ে 
তৎপরে এ ডিসের মধ্স্থলে ৫1 ৬ বিন্দু 
( একটী গ্রাস পিপেট বা কাচদগ্ড করিয়া) নাই- 
টী,ক এসিড যোগ করিবে, যদি এ মুত্রে অতি 
অল্পমাত্রও পিত বর্তসাঁন থাকে, তবে এঁ প্লেটের 
উপর ক্রমান্বয়ে ঈধতহরিৎ, ভাম্লেট, পিঙ্ক 


(৬) 


এবং পীতবর্ণ উৎপন্ন হয়। মুত্রের সহিত 
এসিডের মিশ্রণ মাত্রই, অতি শীঘ্র২ এ স- 
কল ব্ণ পরিবর্তিত হয়। যখন পিত্ত অল্প পার 
মানে বর্তমান থাকে, তখন এ সকল বর্ণ স্পষ্ট. 
রূপে দেখাযায় না, কিন্ত সচরাচর ভতি তাল্গ 
হরিৎবর্ণ উত্পন্ন হয়। যদি অতি ভল্প পরি- 
মানে পিত্ত বর্তমান থাকে, তবে মুত্রকে উত্তাপ- 
দ্বারা ঘন করিয়৷ উক্ত পরীক্ষা প্রয়োগ করিলে, 
অপেক্ষাকৃত স্পন্ট রূপে লক্ষিত হয়। এইব্ণ 
পিত্তস্থ বিলিফিন ও কোলিপাইরিণ নামক বি- 
শেষ প্রকার কটাবর্ণ পদার্থ হইতে উৎপন্ন হয়। 





গ্রআজাবে পঁজ বর্তমান থাকিলে তাছার পরীক্ষ1। 

মিউকসের সহিত পুঁজের, অনেক বিষয়ে 
সামগ্তস্য আছে, ইহারা উভয়েই রি-এজেন্টের 
সহিত অর্থাৎ রাসায়নিক পরীক্ষায় একরূপ ক্রি 
য়া প্রকাশকরে এবৎ আণুবীক্ষণীক পরীক্ষায় প্রায় 
সমান আঁকার দেখাঁষায়, তজ্জন্য সকল সময়ে 
মিউকন হইতে পুজের অস্তিত্ব গ্রভেদ করা স 
হজ নহে। যখন উক্ত উভয় পদার্থ, এককালে 


( ৬৮ ) 


মূত্র মধ্যে বর্তমান থাকে, তখন কেবল একটা 
কিউনয়ই বর্তমান আছে ইহ! নিশ্চিতরূপে 
বল যায়না। 

মিউকসের ন্যায় পুঞ্জেরও সুনক্ষম২ গোল 
অথবা ডিম্বাকার দাঁনাময় কার্পাসকোল ন বর্ত- 
মান আছে । এপকল কার্পাকোল (পুঁজক- 
পিক) তরল পদার্থের উপর ভাসমান থাকে, 
কিন্তু শ্থিরভাবে রাখিয়া দিলে,কুমশ? অধঃক্ষিপ্ত 
হয়। এ সকল কণিকা ঈমৎ হরিতীক্ত পীত, 
অথবা ক্র সদৃশ বর্ণের একটা স্তর উৎপাদন 
করতঃ পাঞ্ছের নিন্ে আধঃক্ষিপ্ত হয় । মদি 
আন্দোলন করা যায়, তবে এ সকল ভধঃক্ষেপ 
পরস্পর পৃথক হুইয়], তরল পদার্থের মকল 
আংশে নিস্তত হয়, পরে পুনরায় স্থিরতবে রা- 
থিলে জপদক্ষিপ্ত হয়। “যদি মুত্র সম্পূর্ণ ক্ষার 
গুণবিশিষ্ট হয় তবে তত্রত্য পুঁজ ঠিক মিউক- 
সের ন্যায় দেখায় | 

যে প্রআাবে পুঁজ বর্তমান থাকে, তাহ! 
কখন২ অল্প, ক্ষার, অথবা সমক্ষারাস্র হয় ॥ পুঁজ 
মুক্তমূত্রে এল_বিউমেন, সর্বদাই দ্রবাবস্থায় বর্ত- 


( ৩৯ ) 


মান থকে । এ অণগুলাল লাইকরপিউরিস অর্থাৎ 
পুঁজের তরল অংশে সর্বদাই বর্তমান থাকে, 
এজন্য মুত্রমধ্যে অগুলাল ন! থাকিলে, তাহাতে 
পুজ বর্তমান থাকা কদাপি সন্ভবে না, কিন্তু 
যত্রে এলবিউমেন থাকিলেই যে তাহাতে পুজ 
থকিবে এমত নহে, কারণ এল. বিউমেন অন্যান্য 
কারণ বশততঃ উৎপন্ন হইতে পারে । কখন কখন 
সপু ভমুত্রে, রক্ত বর্তম[ন থাকা প্রযুক্ত অনঃক্ষিপ্ত 
পদ[র্কে,কট। অথবা লোহিতাক্তবর্ণেরঞ্জিতকারে। 

বিশেম প্রকার “লা অর্গা।নিকগ্রবিউলম” না- 
মপারি বৃহৎ দ্ানাময় পুঁজ ক্পাঘাকোল সকল, 
মুত্রর নানাবিধ অবস্থাতে উৎপন্ন হইয়। খাকে। 
লিশেষতঃ জ্ীলোকদিগের গর্ভাবস্থায়, মুত্রে ঘে 
একপ্রন।র পদার্থ প্রাপ্তহগয়৷ যায়,তাহার দান! 
সকল ঠিক পুঁজ ও মিউকসের দানামদূশহ্য় । এ 
পদা।এর কণিকার বাহ্যদিক দানাময়,উহাতে এ 
সিটিক এমিভ মোগকরিলে অভ্যন্তরের নিউকি- 
লাই দেখাযায়,কিস্ত এসকল নিউকিলাই অত্যন্ত 
বুহৎ,বাশেষতঃ ইহ।র! যখন বর্তমানথাকেঃতখন 
এ মুত্রে, এলবিউমেন থাকে ন। এবং মুত্রে 


শপ 
£ 


( ৭০ ) 


পু'জ ও মিউকস বর্তম।নতায় যেরূপ ঘেল! হয়, 
ইহাতে সেরূপ হয় না। পঁজের অন্যান্য দুই 
একটী বিবরণ স্থানান্তরে বিবৃত হইবে। 


মুত্র বস! এবং শাইল ( জন্নরস) বর্তম!ন 
খ।কিলে তাহার পরীক্ষা । 

মুত্রে মেদ বা কাইল পদার্থ বর্তমান থা- 
কিলে, এ মুত্র সচরাচর দুপ্ধন, ঘোলা হইয়। 
থাকে । মেদময় পদার্থ কখন অসিআ্র।বস্থ।য় এবং 
কখন২ এলবিউমেন ও কাইল পদার্থের মহিত 
মিশ্রিত অবস্থায় উপস্থিত থা.ক। ঘগন আমি- 
আবস্থায় থাকে, তখন ইচ।র ক্ষুদ২ গোলা- 
কার মেদকণিক| সকল 'অণুাক্ষণ বারা দেখা 
যাইতে পারে) কিন্তু ঘগন মুত্রে 'এলবিউমেন 
বন্তমান থাকে খন ইহা এএলনিউনেনেকর মহিত 
এরূপ মিলিত ভইয়া য় থে একবপ ইদগআঅন 
গাস্তত করে, উহাকে অণুলীক্ষণ দ্বারাও আন্ুভল 
করা কঠিন হইয়। উঠে । একপ স্থলে কিয়ৎপ- 
রিমাণ মুত্রকে,ইথরের মহিত কিঞ্চিৎ আন্দোলন 
করিলে, তত্রস্থ মেদময় পদার্থ ইথরে দ্রব হুইয়! 


( ৭১ ) 


উপরে ভাসিতে খাকে+ এই ইথিরিয়েল দ্রাঁব- 
শক পৃথক করিয়া যুদছু উত্তাপে উষ্ণ করিলে, 
ইথর উড়িগা যায় ও মেদ অবশিষ্ট থাকে, 
এক্ষণ উহ।!কেঃ “ভীতিক পরীক্ষা দ্বারা জান! 
নাইতে পারে; যথা,-শীতল জলের সহিত মি- 
আ্রিত হয় না, উষ্ণ জ"লর সহিত মিশ্রিত করিয়। 
নাড়িলে, ক্ষুদ্র২ গোল অংশে বিভক্ত হয়। মুত্রে 
ফাইত্রীণ বর্তমান খাকিলেও এই উপায়ে 
প্রমাণ কর! যাইতে পারে। 

ক্ষুদ্ু২ গোল কার্প/সকোল, কাইলযুন্ 
মৃত্রে সর্ববদ| বর্তমান থাকে । এঁ সকল কণিকা, 
ঠিক রক্তের অথব! নাম্ফের শ্বেত-কণিকা সদৃশ 
হইয়া থাকে | ইহ।'দগকে দর্শনমাত্র প্রথমতঃ 
(মদ-কণিক] বলয়! সোধহয় এবং তজ্জন্য কোন 
কোন স্থলে ভ্রম হইয়। থাকে । তাহাদের ইথরে 
অদ্রবনীয়ত বিধায় এতীয়মান হয় যে তাহার! 
সর্ববদাই মেদ পদার্থ দ্বারা নিশ্মিত হয় না। 

গর্ভাবস্থায় বিশেষ প্রকার মিউমিলেজব€ 
অথবা দানাব€ পদার্থ, সর্বব.1 মুত্রমধ্যে বর্তমান 
থাকে ইহাকে কিন্িন কহে। এই পদার্থ বর্ত- 
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মন থাকিলে মৃত্রের বর্ণ ঘে।ল| হয়, এই মুত্রাকে 
কয়েক দিবস রাখিয়। দিলে উপরে একী চকৃ- 
চকে সর পড়ে। ইহ। ৩। & দিন মধ্যে মুত্রের 
এমানায়েকেল অবস্থায় পরিবর্তনের সহিত 
ক্ষুদ্ু২ অহশে বিভক্ত হইয়া যাঁয় এবং অধঃপ- 
ভিত হয়. এই অধঃক্ষেপকে যখন অণুবীক্ষণ 
দ্বারা পরীক্ষা কর! যায়, তখন উহার ক্ষুদ্র২ 
দনাময় অংশ দেখা যায়। সচরাচর ইহার 
সছিত টিপলফক্ফেটের শ্রীজ্মেটাক দানা মি 
শ্রিত থাকে এবং তজ্জন্য ইহা স্পার্মেসিট।ইবহ 
চকচকে হয়। কখন২ মাখন সদৃশ কয়েকটী 
তৈলময় কণিকাঁও বর্তমান থাকে । ডাক্তার 
বিইল সাহেব, ব্রাইটস্‌ ব্যাধি শ্বাক্রান্ত রোগার 
মুত্রে কোলেইটরিণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
টিলা 
মৃত্রে শুক্র বর্তমান থ।কিলে তাহ!র পরীক্ষ]। 

মৃত্রে শুক্রথাঁকিলে,তাহা অণুবীক্ষণদার! জ্ঞাত 
হওয়াযায়। অর্থাৎ শুক্রস্থ কীটান্দৃশ (স্পারম্‌ 
সেলস) কণিক! অুণুবীক্ষণ দ্বার! দৃষ্টিগোচর 
করা যায় । এই গুক্রকণিক সর্বদাই স্পামেটিক 
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ফ ইডে বর্তমান থাঁকে। ইহার আকার ভিম্বা" 
কাত এবং একটী সুক্গম,লন্য। পুচ্ছযুক্ত | দেখিতে 
বেডাঁচির ন্যায় । এঁ সকল কীট।ণু সদৃশ কণিক। 
স্পার্মেটিক ফুইডে সচ্ছন্দে ইতস্ততঃ গতায়ার্ত 
করে, কিন্তু ঘুত্র তাহাদের পক্ষে নিষ্টকর, 
এজন্য যুব্রমধ্যে অধিক পরিমাণে পুজ বর্তমান 
নাথ।কিলে, তাহাদিগকে জীবিত থাকিতে দেখা 
যায়না । 

এঁ সকল স্পার্মেটোজোয়। ব্যতীত শুক্রঘুক্ত 
সৃত্রে, গোল অথবা ভিম্বাকৃতি দানাঁময় কার্পাস 
কোঁলস্‌ বর্তমান থাকে । ইহাদের আকায় শুক্র 
কীট. অপেক্ষা বৃহৎ । এভিন্ন স-গুক্র মুত্রে সচ- 
রাচর, গল্প পরিমাণ এলবিউমেন বর্তমান 
থাকে। 


পিস ভার 


প্রআজবে ভকৃজেলেট অব লাইম থাকিলে 
তাহার পরীক্ষষ!। 
মুত্রেঃ অধিক পরিমাণে অক্জেলেট অব্‌ 
লইম থাকিলে তাহ!র বর্ণ,সচরাচর গাঁঢ়-য়্যান্ঘর 
অথব! ঈষৎ সবুজ কিংবা কমল! লেবুর ব্্ণ 
(৭) 
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দদৃশ হইয়া থাকে । এইরূপ মুত্র অধিকাং* 
স্থলে অজ্গুণবিশিষ্ট হয়। সচরাচর ইহাতে 
অধিক পরিমাণে ইপিথিলিয়মের অংশ, ইউ, 
রিক এসিড গু ইউরেট লবণ বর্তমান থাকে । 
ইউরিয়া অত্যধিক পরিমাণে বর্তমান থাঁকে । 
আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রায় স্বাভাবিক (১০২৯) 
থাকে । 

অকৃজেলেট অব লাইমের ক্ষুদ্র অফ্টভুজ 
দান! সকল সচরাচর, মুত্র হইতে উৎপন্ন হইয়| 
থাকে । বিশেষ মনোযোগের সহিভ দর্শন ন। 
করিলে ইহার বর্তমানতা জ্ঞাত হওয়া যাঁয় না। 
কারণ এ সকল দান। অত্যন্ত স্বচ্ছ এবং মৃত্রের 
যেরূপ আলোক পরিচালনের ক্ষমত। আছে, 
ইহারও ঠিক দেইরপ আলোক-পরিচালক 
ক্ষমতা আছে । এজন্য ইহার] মুত্রে ক্ঞাসমান 
থাকিলে সকল সময় ইহাদের অস্তিত্ব প্রমাণক র 
যায় না। এ মকল দানার আপেক্ষিক গুরুত্ব 
মুত্রের আপেক্ষিক গুরূত্বের সদৃশ, এজন্য ইহার! 
সচরাচর, মুত্রে ভাঁদমান থাকে কিন্তু কিছুক্ষণ 
স্থিরভাবে রাখিলে এ পাত্রের নীচে অধঃক্ষিপ্ত 


হয়| 
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অকৃজেলেট্‌ অব্‌ লাইম পরীক্ষার ঘত্যুৎ 
কৃষ্ট উপায় এই যে,সন্দিপ্ধ মুস্রকে কয়েক ঘণ্টার 
জন্য শ্থিরতাবে রাখিয়। দিলে উহার দানার কতক 
াংশ অধঃক্ষিণ্ড হয়, কিস্ত কখন২ কয়েক দি- 
বস পর্য্যন্ত রাখিয়। দিলেও উহার সম্পূর্ণরূগে 
আধঃক্ষিপ্ত হয় না, এমতাবস্থায় ফিল্টার কাগজ 
দ্বারা ছাকিলে, উহার অধিকাংশ দান! ফিপ্টার 
কাগজে থাকিয়া যায় । তৎপর নিম্নলিখিত উ- 
পায়ে কিঞ্চিৎ ডিষ্টিল-ওয়াটারের সহিত মিশ্রিত 
কয়িয়া উঞ্জ করিবে, তদ্বিবরণ ক্রমশঃ বর্ণিত 
হইতেছে। 
এইক্ষণে পুর্ব্বোক্ত তরল পদার্থের অধিকাংশ 
পরিত্যাগ করতঃ নিন্মস্থ অংশকে একটা ওয়াচ্‌ 
গ্রাম কিন্বা পোর্সিলেন-ডিমের উপর রাখিয়া 
একটি স্পীরিটল্যাম্পদ্বার! স্বভাবে উষ্ণ করিবে, 
এমত্ব উপায়ে এ তরল অংশের আপেক্ষিক গু- 
রূত্ব অপেক্ষাকৃত লঘূ হুইয় যায়। স্থৃতরাং যদি 
তাহাতে উহার দান! বর্তমান থাকে তবে ক্র- 
মশঃ এ পাত্রের নীচে অধঃক্ষেপ হয়। এ ভ্করল 
পদ।র্থকে মুদ্রভাবে ঘুরাইলে এ ক্রিয়া স্থচারু 
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রূপে সম্পন্ধ হয়! তৎ্পরে ইভাকে কয়েক 
মিনিট পর্যন্ত স্িরভাবে রাখিয়া উপরিস্থ তরল 
পদার্থকে পিপেটদ্বার! পরিত্যাগ করিতঃ অধ:স্থ 
অরশিষ্ট পদার্থের সহিত কিঞ্চিশ ডিষ্টিল-ওয়া- 
টার যোগ করিলে, দানাপেক্ষা জলের ভালোক 
সঞ্চালন গুণ অধিক থাকা প্রযুক্ত এ সকল দান! 
স্পষ্টরূপে দৃষ্টিগোচর হয়। এইক্ষণ এিশ্রণকে 
উষ্ণ করিলে যদি উহাতে ইউরেট অবএযোনিয়া 
বর্তমান থাকে (যাহ! সর্ববদ1 বর্তমান থাকে) 
তবে তাহ! দ্রব হইয়া যায়, পরে কিছুক্ষণ স্থির 
ভাঁবে রাখিয়া উর্ধস্থ তরল পদার্থকে পরিত্যাগ 
করিলে পাত্রের নীচে দানা মকল রহিয়াষাঁয়। 
এসকল দানাকে আধণুবীক্ষণিক ও রাসায়নিক 
পরীক্ষার জন্য পাত্রাস্তরিত করাষ|য়। 
মূত্র হইতে যে অকৃজ্যালেট অব্‌ লাইমের 
দানা পাঁওয়াষায় তাঁহার গঠন অতি শ্ন্দর অস্ট- 
ভুজ বিশিষ্ট এসকল দানার পরিমাণ এক ইঞ্চের 
৭৫০ ভাগের এক গছাগ হইতে ৫€*০০ ভাগের 
এক ভাগ পধ্যস্ত হয়। 
যখন কাচখণ্ডের উপর শুষ্ক করিয়া অণুনীক্ষণ 
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দ্বারা দৃষ্টি করাযায়,তখন উহার প্রত্যেক দানার 
মধ্যে, শেতবর্ণ চতুক্ষে'ণ ছিদ্র বিশিষ কৃষ্ণবর্ণের 
কিউব সকল দেখাযায়। এসকল দানাকে 
পুনরায় আর্দ্র করিলে পূর্ব্বোক্তন্নপ অইভূজ 
বিশিষ্ট দেখাষায়। আকৃ জ্যালেট অব্‌ লাই- 
মের দাঁনা প্রায় পর্ববদাই মুত্র মধ্যে, ড্থুরুর আ- 
কার ধারণ করে। এ মকল দানাকে যদি কোন 
তরল পদার্থ মধ্যে রাখাযাঁয় তবে উহাদের আ- 
হার কয়েকদিন পর্য্যন্ত অপরিবর্তনীয় ভাবে থা- 
(কয়! ক্রমশঃ তাহাদের স্বাভাবিক আঁকার অর্থাৎ 
ভাষ্টভূজ বিশিষ্ট হয়, এজন্য যখন এ ডন্থুরু আ 
কার দানা মকলকে রাখিৰার আবশ্যক হয়, 
তখন তাহাদিগকে কোন বাল্সমের (তৈল ও. 
ধুনা যুক্ত পদার্থ) মধ্যে রাখা কর্তব্য । কখন২ 
ডদ্থুরু আকার ঘকভুজ বিশিষ্ট এবং সুষ্গম২ 
চৌড়! অংশ সকল একত্রে উৎপন্ন হয়। ইহ] 
দ্রিগকে রক্ত কণিকার সহিত ভ্রম হইতে পারে 
কিন্তু ইহাদের আকার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র । অকৃ 
জ্যালেট অব্‌ লাইম, ডাইলিউট নাইটী ক এবং 
হাইড্পোক্লোরিক এঁমিডে উচ্ছলন ব্যতীত স- 
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হজে দ্রেব হইয়! মায়, কিন্ত এই অন্ত্রীয় দ্রাবণ 
কে এমোনিয়া অথবা পটাসদ্বারা মক্ষারাম্র 
করিলে এঁপকল দান। পুনরায় শ্বেদ্ধবর্ণে গ্াধঃ- 
ক্ষিপ্ত হয়। 

ইহা উষ্ণ এবং শীতল জল, এসিটিক এ- 
সিড, অক্‌ জ্যালিক এসিড এবং পটাসের দ্রাবণ 
ইহাদের কিছুতেই দ্রব ছয় না।” যখন ইহাকে 
বেপাইপের শিখায় দগ্ধ করাঘায়ঃ তখন 
কিঞ্চিও কাঁলবর্ণে অথবা কোন বর্ণ পরিবর্তন 
ব্যতীত কার্ববানেট ভাব লাইমে পরিবর্তিত হয়। 
ডাইলিউটচাইড্োক্লোনিক অথবা নীইটি,ক এসি 
ডের সচিত মিভ্রিত করিলে উচ্ছ-লনের সহিত 
দ্রেব হইয়া! ষায়। ইহাকে সমক্ষার।জ্ করিলে 
ভকৃজেলেট অব এমোনিয়ার সহিত শ্বেনবর্ণ 
অধঃক্ষেপ গ্রদান করে, কিন্ত এমোনিয়ার ভিত 
কোন অধঃক্ষেপ দেয় না| যদি উক্ত কার্বব- 
নেট অব লাইসকে আরও কিছুক্ষণ উষ্ণ কর! 
যায় তবে উহা! কণ্িক লাইমে পরিবর্তিত হয়, 
শীতল হইলে টার্মারিক কাগজের দ্বারা পরীক্ষা 
এনা যাইন্ে পারে। 


( ৭৯ ) 


মুত্র সিষ্টিন বর্তম।ন থাকিলে তাহার পরীক্ষা) । 

এই পদার্থ মুত্র মধ্যে দানাকাঁর অধঃক্ষেপ 
ও ক্ষুদ্রে২ পাথরিরূপে নির্গত হঙ্চন অতি বিরল । 
ইহাকে অণ,বীক্ষণ দ্বারা দর্শন করিলে, সচ- 
রাচর ক্ষুদ্র২ অদম দান! দৃষ্টিগোচর হয় । চক্ষু 
দ্বারা দর্শন করিলে এসকল অধঃক্ষেপ, দেখিতে 
ঠিক ইউরেট ভাব এমোনিয়ার বর্ণ সদৃশ, কিন্তু 
ইহা হইতে সিষ্টিন প্রভেদ করিবার সহজ উপায় 
এই যে সিষ্টিন উষ্ণ জলে দ্রব হয় না, এজন্য 
হখন ইহ মুত্র মধ্যে বর্তমান থাকে, তখন এ 
মুত্রকে উঞ্ণ করিলে অধঃক্ষেপ সকল বিলুপ্ত 
হয় শা। 

সিষ্টিনের একটা বিশেষ ধর্ম এই যে 
উহ্া এমোনিয়াতে সহজে দ্রব হইয়া যায়। 
এই এমোনিয়া ঘটিত দ্রাবনকে একটুকর! 
কাঁচের উপর রাখিয়া দিলে, স্বাভাবিক বাষ্প 
বিকীরণ দ্বারা এমোনিয়। উড়িয় যায়, সিষ্টিনের 
দানা অবশিষ্ট থাকে । ইহাকে অণুবীক্ষণ দ্বারা 
পরীন্মী করিলে ষড়ভুজ বিশিষ্ট ক্ষুদ্র দাঁনা 
দৃষ্টিগোচর হয়। এই সকল দানার গঠন ঠিক 


( ৮০ ) 


ক্লোরাইড অব্‌ সোভিয়মের দানার ন্যায়, হ্থ- 
তরাং তাহার সহিত ভ্রম হওয়া অসম্ভব নহে, 
কিন্তু ক্লোরাইড অব্‌ সোভিগ্নম সহজে জলে 
দ্েব হয়, এজন্য ইহাকে অনায়াসে প্রভেদ 
করা যাইতে পারে। টিপল ফক্ষেটের দানার 
সহিত কতকাংশে ভ্রম হইতেপারে,কিন্তু টি,গল- 
ফম্ঘেট ডাইলিউট এসিডে সহজে দ্রবহয় এই 
উপায়ে সহজে ভ্রম দূরীভূত হয়। 

সিষ্টিন, কার্ববনেট অব এমোনিয়ার ডরাঁ- 
ধনে দ্রব হয় না, কিন্ত্ত স্থায়ী-ক্ষ।রকার্ববানেট 
সকলের দ্রাবনে দ্রবহয়। ইহা শীতল অথনা 
উষ্ণচজলে তি সামান্য দ্রবনীয় অথব! প্রষ 
ছুঁব হয়না, কিন্ত নাইটাক ও হাইড্রক্রোরিক 
এসিডে ড্রবহয়। সিষ্টিনযুক্ত এরজ্াবের বর্ণ 
কিঞ্চিৎ ফিকে হয় এবং কখন২ ঈষৎ ভরিতাক্ত 
হইয়া থাকে । ইহার আপেক্ষিক গুরত্ব সচরাচর 
কম হইয়া থাকে । সদ্য অবস্থায় ইহা হইতে, 
বিশেষ গ্রকার স্্গন্ধ নির্গত হয়, এজন্য মহলে 
ইহার অস্তিত্ব জানা যাইতে পারে, ইহা ক্রমশ 
পচিয়। গেলে ছুরাস্রেয় পচা গন্ধ বিশিষ্ট ভয়। 


(৮১) 


অধিকাঁংশস্থলে সিষ্টিন যুক্ত মূত্র নির্গমন 
কালে ঘোল। থাকে, পরে ক্রমশঃ শীতল হইলে 
অধিক ঘেল! হয়, কারণ শীতল তরল পদার্থে 
ভাতি অল্পপরিমাণে দ্রবনীয়। তজ্জন্য শীতল 
হইলেও কতকটা সিষ্টিন মৃত্রে দ্রুব থাকে এই 
মুত্রকে ফিণ্টার করিয়া ঘট তরল পদার্থে 
এিটিক এমিড যোগ করিলে অধঃক্ষিপ্ত হয়। 





গরআবে আয়োডিন এবং অন্থ।ম্ত পদার্থ 
খাকিলে তাহার পরীক্ষ।| 

যখন আয়োডাইডঅবৰ্পোটাসিয়ম প্রভৃতি 
আয়োডিন ঘটিত লবণ সেবন কর! যায়, তখন 
প্রায় সমুদায় আয়োডিনই মুত্র পথে নির্গত 
হইয়! যাঁয়। ইহার স্বত্বাবধারণ জন্য উক্ত 
মুত্রে ২।১ বিন্দু পীতবর্ণ নাইটাকএসিড 
অথন। ক্লোরিণ-দ্রাবন যোগ করিয়৷ তাহাঁকে 
শ্বেতসার-দ্রোবন দ্বার পরীক্ষা কর কর্তব্য । যদি 
আয়োডিন বর্তমান থাকে তবে উক্ত মৃত্রের 
বর্ণ অধিক অথবা! অল্প (ফিকে) নীলাক্ত লাল 
বণে পরিবর্তিত হইবে। 


( ৮২) 


নানাবিধ পদার্থ খাদ্য অথবা ওঁধধরূপে 
উদরস্থ করিলে, অপরিবর্তনীয় ভাবে মূত্র পথে 
নির্গত হইয় যায়, ইহাদিগকে নির্দিষ্ট পরীক্ষা 
দ্বারা জ্ঞাত হওয়! যাইতে পারে । কতকগুলি 
উদ্ভিদ্বর্ণদপদার্থ বিশেষতঃ নীল-মঞ্জিষ্টা বীট- 
রূট, গ্যান্বোজ ও লগ্উড প্রভৃতি পদার্থ মত্র 
পথে নির্গত হয়, এব মুত্রকে ততৎ বর্ণে 
রঞ্জিত করে। ইহাদের কোন কোন টিকে 
রক্ত বর্তমানতার সহিত্ত ভ্রম হইতে পারে, 
কিন্তু আণুবীক্ষণিক পরীক্ষা দ্বারা সে ভ্রম দুরী- 
ভূত হয়। 
এই সকল পদাথ ব্যতিত অনেকাঁনেক অর্গ্যা- 
নিক এব ইনগা্যানিক পদার্থ কখন২ মুত্রে ব- 
তমান থাকে । যথা ; যখন কোন ধাতব লবশ 
সেবন করা যায়, তখন উহার কতক অংশ 
মিশ্রিতাবস্থায় মুত্র পথে নির্গত হয়। অধিকন্তু 
ইনগ্যনিক ও কতকগুলি অর্গানিক অঞ্জ 
সচরাচর মুত্র হইতে পরীক্ষিত হুইয়! থাকে। 
যখন সমক্ষারা্ম ইনর্গানিক লবণ সেবন 
কারা যায়, তখন ইহার! কার্বনেটরূপে নির্গত 


(৮৩) 


হুয়। এতিম্ন কখন২ উদ্ভিদ্‌-গন্ধ-পদার্থ উদরগ্থ্‌ 
করলে অপরিবর্তনীয় ভাবে মৃত্র পথে নির্গত 
হয়, মৃত্রে ইহাদের নির্দিষ্ট গন্ধ উৎপন্ন হইয়! 
খাকে। 
স্থত্রয় উপাদান পদার্থ সকলে মধ্যে একটী অথবা এক 
ধিক পদ!থ, অস্বাস্কার্বক পরিমাণে বর্তম।ন খার্ক 
বার অথবা অন্য কোন অন্বাভাঁবেিক পদার্থ 


বর্তম।ম খাফিবার লন্দেহু উপস্থিতহইলে 
যে পরীক্ষ। কর! যায় তাহার 
বিবরণ। 


মত্রম্থ তরল অথবা আধঃক্ষিণ্ত পদার্থের 
বর্ণ ও অবস্থা এবং মৃত্রের আপেক্ষিক গুরূ- 
ত্বের আধিক্য ইত্যাদি নানাবিধ ভাবস্থার ব্যতি- 
ক্রম দর্শন করিলে এ মত্রের অবস্থা জ্ঞাত 
হইবার জন্য চেষ্টা করা কর্তব্য । যখন এরূপ 
অবস্থা উৎপন্ন হয় তখন পশ্চাৎ বর্ণিত বিবরণ 
পরম্পরায় যে কল উপায় দর্শিত হইবে 
তদ্দার| অনায়াসে উক্ত ৃত্রের ম্বভাব জ্ঞাত হওয়া 
যাইতে পারে। 


(৮৪ ) 


মুত্র মধ অন্বাভ।বিক পরিম!ণে ইউররিয়! বর্তমান 
থ!কিবার সন্দেহ হইলে তাছার পরীক্ষা! 





যখন আপেক্ষিক গুরুত্বের আধিক্য গ্রভৃতি 
কাঁরণে অধিক পরিমাণে ইউরিয়া, মুত্র মধ্যে থা" 
কিবার সন্দেহ উপস্থিত হর, তখন কয়েক বিন্দ্ব 
মূত্র কোন একটুকরা কাচ খণ্ডের উপর লইয়। 
তাহাতে ২। ১ ফেৌটা বর্ণহীন বিশুদ্ধ নাইটাক 
এমিড যৌগ করিলে ক্ষুদ্রে২ রম্ঘয়েড আকারের 
দাঁনা, কয়েক মিনিট মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয় । য- 
দ্যপি চচ্ষুদ্বারা দৃষ্টিগোচর না হয়, তবে অপ,বী- 
ক্ষণদ।রা দর্শন করা কর্তব্য । যদি অর্ধ বা 
এক ঘণ্টার মধ্যে কোন দানা দেখা নাধায়, 
তবে একখণ্ড কাঁচের উপর কয়েক বিন্দ্ব মুত্র 
স্বুতাঁপে ঘন করতঃ শীতল হুইলে পুর্বের্বরন্যায় 
নাইটা,কএসিভ সহিত যোগ করিয়া ভণুবীক্ষণ 
দ্বারা দৃষ্টিকরিলে, যদি গরুর পরিমাণে ইউরিয়। 
উক্ত মৃত্রে বর্তমান থাকে,তবে অতি শীঘ্র,ক্ষুদ্রং 
নাইটেটে অব ইউরিয়ার অধিক পরিম1ণ দান! 
দেখাশায়। এই সকল দানার আধিক্যানু- 


(৮৫) 


সারে ইউরিয়ার পরিমাণ তনেকট। অনুমান 
কর! যাইতে পারে ॥ 

যদি অণ,বীক্ষণ নাপাওয়াযাঁয়, তবে নিন 
লিখিত উপায়ে (যদিও ইহা সুক্মতর পরীক্ষা! 
নহে) ইউরিয়ার পরিমাণ অনেকটা অনুভক ক 
রিতে পারাযায় ॥। এস্ছলে ইহা জ্ঞাত হওয়। 
আবশ্যক যে বায়ব্য উষ্ণতার উপর, এই পদা- 
এের দানা বধিবাঁর অবস্থা অনেক নির্ভর করে। 
শীতকালে,মুত্রহইতে অধিকপরিমাণে অধঃক্ষেপ 
দেখা যাইতে পারে, কিন্তু গ্রীক্পকালে এইসকল 
দানা অতি অল্প অথবা একবারে দৃষ্টিগোচর 
হয়না । এই কারণ বশতঃ ইহ। পরামর্শযোগ্য 
যে মুত্রপূর্ণ পান্রকে শীতলজলে কিংবা ফুঁজিং 
মিকশ্চার মধ্যে, নিমভ্জিত করা কর্তব্য । এই 
মিকশ্চার, সমভাগ নাইটেট অব-এমৌিয়। 
ও জল মিশ্রণ দ্বার! প্রস্তত করা যাইতে পারে। 
তগচপরে এঁমিক্স্চারের উপরে, একখানী ওয়াচ 
গ্লাস ভাসাইয়। দরিয়া, তাহাতে কিছু মুত্র রাখিয়| 
শীতল করিবে । শীতল হইলে কয়েক বিন্দু 
নাইটী কএসিভ যোগ করিব! মাত্র (যদি ইহ! 

(৬৮) 


(৮৬) 


তে অধিক ইউরিয়া বর্তমান থাকে ) উজ্জ্বল 
দানা সকল, তৎক্ষণাৎ অধঃক্ষিপ্ত হইবে । এত, 
তিন্নি পারিমাণিক-অবধারণ দ্বারা, ইউরিয়ার 
পরিমাণ সুন্গমরূপে জ্ঞাত হওয়াযায় । প্রক্রিয়' 
বাহুল্য বিধায় এস্থলে উল্লিখিত হইল ন।। 





মুত্রমধ্যে, অন্বাভাবিক পরিমাণে ইউরিক ( লিখ্িক ) 
এমিড বর্তমান খাকিবার সন্দেছ 
হুইলে তাহার পরীক্ষা | 


যখন মুত্র মধ্যে, অধিক পরিমাণে ইউরিক 
এসিড থাকিবাঁর সন্দেহ হয়, তখন মুক্রস্থ অদ্রেব- 
নীয়অধঃক্ষেপ ও তরল পদার্থ উভয়কে ভিন্ন২ 
পাত্রে রাখিয়। নিন্বলিখিত পরীক্ষা করা কর্তব্য | 

যদ্যপি এঁ অধঃক্ষেপনকল ইউক্মিক এসিড 
নির্মিত হয়, তবে এঁ অধঃক্ষেপযুক্ত তরল পদা- 
কে উষ্ণ করিলে ইহার] দ্রেব হইবে না, কিন্ত 
যদি ইহারসহিত ইউরেট অব্‌ এমোনিয়া বর্ত- 
মান থাকে, তবে ইহা উঞ্ণত1 প্রয়োগে ভ্রব 
হুইয়! যায় এবং দ্রানাময় ইউযিকএসিড 'আব- 
শিষ্ট থাকিয়। যাঁয়, তাহা উত্তাপে দ্রব হয় না। 


(৮৭ 0) 


ইউরিকএসিডের অধঃক্ষেপ, ডাইলিউট 
হাইডোরোরিক এবং এসিটিক এসিডে দ্রেব 
হয় না, কিন্তু পটাস দ্রাবণে (লাইকর পটাসি ) 
দ্রব হইয়! যায়, কারণ ইহ! পটাসের সহিত মি- 
'লিত হইলে দ্রবনীয় ইউরেট অব. পটাঁস প্রস্তত 
করে। 
 ইউরিকএসিডকে মধ্যবিধ স্ট্রং নাইটীক 
এসিডে আদ্রদ করিয়া, তাহাকে মৃবৃতাঁপে শুক্ষ 
করতঃ শীতল হইলে ২। ১ বিন্দু এমেনিয়া 
দ্রাবন ইহার সহিত যোগ করিলে অথবা এ- 
মোনিয়ার ধূমে ধরিলে, মিউরেক্সাইড উৎপন্ন 
হওয়] প্রযুক্ত পার্পল বর্ণ উৎপন্ন হয়। 
যখন ইউরিক এসিডের পরিমাণ অত্যন্ত 
ভাল্প বলিয়। সন্দেহ উপস্থিত হয়, তখন নিদ্বলি- 
খিত উপায়ে,তাহার সত্যাসত্যপ্রমাণ করাধষায় । 
ঢুই সত্তর গ্রেণ মুত্রকে ফিন্টারকরিয়া,ইহাহইতে 
মিউকস ও অপরাপর অদ্রেবনীয় পদার্থ সকলকে 
পুথক করিবে এবং তাহাদিগকে পৃথকরূপে 
ইউরিক এসিডের জন্য, অণুবীক্ষণ দ্বারা পরীক্ষা 
করিবে, অথবা নাইটীক এসিড ও এমোনিয়া 


(৮৮) 


দ্বারা-পরীক্ষা ক'রবে। তৎপরে এ ফিন্টারী 
কৃত পরিষ্কার প্রআ্রাবকেঃ ওয়াটারবাথ. দ্বার 
শুক্ক প্রায় করিবে এবং কিঞ্চিৎ ডাইলিউট 
হাইডোক্লোরিকঞ্ঁড ( ১ভাগ এসিড, ৮। ১০ 
ভাগ জল) সহিত মিশ্রিত করিবে,যদি ইউরিক 
এসিড থাকে, তবে তাহ অদ্রবাধস্থায় থাকিয়। 
ফাইবে, ইহাকে অণুবীক্ষণ দ্বারা পরীক্ষা করা 
ষাইতে পারে; কিন্তু অণ,বীক্ষণ অভাব হইলে 
এঁ অক্সান্ত পদার্থকে জলস্বেদন যন্ত্র দ্বারা, 
২১২ তাপে গুক্ক করিয়। ওজন করিলে, 
পূর্ব্বোক্ত ছুই সহত্র গ্রেণে কত গ্রেণ পরিমাণ 
ইউরিয়া বর্তমান আছে যান! যায়। 





সুত্রে অধিক পরিমাণে ইউরেট (লিখেট। অব 
এমে!নেয়া খাকিবার সন্দেহ উপস্থিত ছইলে 
তাছার পরীক্ষ। 
যখন ঘুত্রস্থ অধঃক্ষেপে সম্পূর্ণরূপে অথব! 
আংশিকরূপে ইউরেট অব্‌ এমোনিয়1 বর্তমান 
থাকিবাঁর সন্দেহ উপস্থিত হয়, তখন উক্ত 
অধঃক্ষেপ যুক্ত মুত্রের কতক অংশ, ষ্পীরিট 


॥ ৮৯ ) 


ল্যাস্পের দ্বার উঞ্চ করিবে । যদি কেবলমাত্র 
ইউরেট অব. এমোনিয়া বর্তমান থাঁকে, তবে 
যুত্র উষ্ণ হুইবামাত্র, ইহা দ্রব হইয়া! যায় 
এবং শীতল করিলে পুনরায় অধঃক্ষিপ্ত হয়। 
বর্ণদ পদার্থ ইহার সহিত মিশ্রিত না থাঁকিলে 
ইহা যেরূপ সহজে দ্রব হইয়। যায়, পার্পিউ- 
রাইন্‌ বর্তমান থাকিলে সেরূপ হয়না । অণু- 
বাক্ষণ দ্বার দৃষ্টি করিলে সাধারণতঃ, ইউরেট 
অব. এমোনিয়।, দানাহীন আকারে দেখিতে 
পাওয়া যায়। ইহা স্মরণ রাখ! কর্তব্য যে 
ফক্ষেট অব লাইম-সেডিমেণ্টের গঠনের মহিত 
ইহার ভ্রম হইতে পারে | এবং মাইক্রসকোপ 
দ্বার দৃষ্টি করিলে উভয়কেই এক রকম দেখা 
যাঁয়। এজন্য যখন কেবল মাইক্রসকোপ দ্বার 
জম দুরীভূত নাহয়, তখন একখণ্ড কাচের 
উপর উক্ত অধঃক্ষেপের কিছু অংশ রাখিয়! 
তাছাতে একবিন্দু হাইডেক্লোরিকএসিভ যোগ 
করিলে, ফক্ষেট অব লাইম থাকিলে দ্রেব হইয়। 
ষাঁয় কিন্তু ইউরেট অব এমোনিয়া থাকিলে 
এসিডের প্রভাবে ক্রমশঃ অল্লে২ দ্রেব হয় এবং 


( ৯০ ) 


এমোনিম়ার সহিত এসিড মিলিত হইয়। যাঁয়, 
স্থতরাং ইউরিয়া র ক্ষুদ্র দান প্রস্তুত হয়। 

ইউরেট অব এমোনিয়ার সহিত ইউরিক 
এমিড মিশ্রিত অবস্থয়,সচরাচর বর্তমান থাকে । 
'আণুবীক্ষণীক পরীক্ষায়, ইহার দানার গঠন দৃষ্টে 
ইহাকে অনুমান করা যাইতে পারে। এভিন্ন 
মুত্রকে উষ্ণ করিলে ইউরেটঅন এমোনিয়! 
দ্রব হইয়া যায় এবৎ ইউরিক এদিড অদ্রেবনীয় 
থাঁকে, তখন ইনাকে ফিন্টার দ্বার] ছ'কিয়। 
লওয়া যায় এবং আবশ্যক হইলে পরীক্ষ। 
করা যাইতে পারে । ইউরেট অব এমোনিয়।র 
অধঃক্ষেপ কখন২ (বিশেষতঃ যখন মুত্র ক্ষার 
ধন্মবিশিষ্ট হয়) ঘার্থি ফক্কেটের সহিত মিলিত 
অবস্থয় বর্তমান থাকে । মুত্র উষ্ত করিলে এই 
সকল ফচ্ছষেট অদ্রবনীয় অবস্থায় থাকিয়। যায়, 
তখন ইহাঁদিগকে, ডাইলিউটহাইডোক্লে।রিক 
এসিড দ্বার! পরীক্ষা! করা যাঁয়। 

কখন২ ইউর্রেটঅবএমোনিয়।র সহিত এল- 
বিউয়েন বর্তমান থাকে, তখন উত্তাপ দ্বার! 
ইউরেট অব. এমোনিয়৷ সম্পূর্ণরূপে দ্রব হয় 


(৯১) 


না। এজন্য সুদুউত্তাপে যুত্রকে ক্রমশঃ উষ্ণ করি 
লে অগুলাল মংযত হইবার পূর্ব্বে, ইউরেট দ্রেব 
হইয়। যায়। অথব! মুত্রকে ক্রমশঃ উষ্ণ করিয়া 
এল বিউমেন সংযত হইলে,তাহাকে উষ্তাবস্থায় 
ছ!কিয়া৷ লইবে, পরে & অগুলাল বিহীন উষ্ 
মুত্র শীতল হইলে, ইউরেটের দানা অধঃক্ষিণ্ 
হয়। আবশ্যক হইলে ইহাকে পুনরায় পরীক্ষা 
করা যায়। 

যখন ইউরেট অব এমোনিয়ার পরিমাণ 
জ্ঞাত হইবার আবশ্যক হয়, তখন কোন নি- 
দ্দস্ট পরিমাণ মুব্রকে, জলের সহিত ফুটাইয়। 
উষ্ণ থাকিতে২ ছীকিয়া লইবে,অর্থাৎ অধঃক্ষিপ্ত 
আদ্রেবনীয় আর্থিফকফেট গু ইউরিকএসিড সক- 
লকে পৃথক করিবে । পরে এ দ্রাবনকে উষ্ণতা 
দ্রা, ঘন করিয়া শীতল হইতে দিলে ইউরেট 
অন্‌ এমোনিয়ার কঠিন অধঃক্ষেপ উৎপন্ন হ- 
ইবে। এইক্ষণ ইহাকে জল স্বেদন যন্ত্র দ্বারা 
শুক্ক করিয়া ওজন করিলে পরিমাণ জ্ঞাত হওয়! 
যাইতে পারে। 


( ৯২ ) 


মুত্র মধ্যে উউরেট (লিখেট ) অব্‌ সোডা 
থ।কিলে তাছার পরীক্ষ।। 

মু্রকে উষ্ণ করিলে, ইউরেট অব. এামো- 
নিয়ার ন্যায় এই অধঃক্ষেপঞঙ দ্রব হুইয়! বায়, 
পরে শীতল হইলে, পুনরায় অধ:ক্ষিপ্ত হয়। 
এই পদার্থকে প্লাটিনম পত্রে রাখিয়া বৌপাইপ 
শিখায় দগ্ধ করিলে শ্বেতবর্ণ কার্ববসে্ট ভাব্‌ 
সোডা অবশিষ্ট থাকে । ইহা সহাজ জলে 
দ্রব হয় এবৎ এ দ্রাবন টেষ্ট পেপারে ক্ষার 
ধন্ম প্রমাণ হয়। 

যদি এ দগ্ধাবশিক্ট শ্বেতগু'ড়ার ন্যায় পদ! 
পের কিছু অংশ কোঁন একটা কাঁচ খণ্ডের উপর 
রাখিয়া, তাহাতে হাইড্রোক্লোরিকএগিড “যাগ 
করতঃ মুছু উন্ভতাপে শুক করা বায়, তবে 
ক্লোরাইড অব সোডিয়মের সুক্ষ২ কিউব (চতু- 
কোণ) দান! লেন্ন কিন্ব। অণুবীক্ষণ দ্বারা দেখা 
যায়। 

এ সকল অধঃক্ষেপকে বোপাইপ দ্বারা 
দগ্ধ করিবার পূর্ব্বে একটী গ্লাস খণ্ডের উপর 
রাখিয়া তাহাতে এক বিন্দু নাইটা,ক এসিড 


( ৯৩ ) 


যোগ করিয়া এমোনিয়া যোগ করিলে পূর্্বো- 
লিখিত ইউরিয়া ও ইউরেটঅব্এমোনিয়ার 
প্রস্তাবোল্লিখিত বর্ণ উৎপন্ন হয়। 

ইউরেট অবসোডাঁকে ইউরেট অব এমে! 
নিয় হইতে প্রভেদ করা! আবশ্যক । 

ইউরেট অব. সৌডাকে দগ্ধ করিলে, সম্পুর্ণ 
রূপ অন্তর্ধান হয়না এবং পটাস দ্রোবন স- 
হিত উষ্ণ করিলে এমোনিয়ার গন্ধ নির্গত হয়ন! 
বোপাইপ-দগ্ধীবশিষ্ট পদার্থে ছাইডোক্লোরিক 
এসিডের সহিদ্ভ কিউব আকারের ক্লোরাইড 
অব(সাডিযম উৎপাদন করে। এই ষকল 
ধর্্মদ্বারা ইউরেট অব. এমোনিয়! হইতে প্রভেদ 
করাযায়। 


অক তার০৯তরিটেি 


মুত্রে অধিক পরিম।ণে ছিপিউরিক এসিড বর্তমানের 
সন্দেহ ছইলে তাহার পরীক্ষা । 
যখন মুত্রে অধিক পরিমাণে হিপিউরিক 
এমিড থাঁকিবার সন্দেহ হয়, তখন এক আউন্স 
পরিমাণ প্রআজীবকে জল স্বেদন যন্ত্রদ্ধারা শর্ক 
রার পাকের ঘণতা সদৃশ গার করতঃ উহার 


( ৯৪ ) 


অদ্ধায়তন পরিমাণ হাইডোক্লোরিক এসিডের 
মহিত মিশ্রিত করিবে* তৎপর এই মিশ্রণকে 
কয়েক ঘণ্টার জন্য স্থির ভাবে রাখিবে। যদি 
ইহাতে অধিক পরিমাণে হিপিউরিকএসিড বর্ত 
মান থাকে তবে পাত্রের নীচে শুচীরন্যায় দান! 
সকল একত্রে জম হইয়? গুচ্ছাকার হয়। এই 
পদার্থ সচরাচর পার্পিউরাইনদ্বারা রঞ্ভিতথাকে। 
যদি অতি অল্প পারমাণে বর্তমান থাকে তবে 
কাচ পাত্রের স্থানে২ কয়েকটী মাত্র দান! অধঃ- 
ক্ষিপ্ত হয়। 

হিপিউরিক এসিড, ফ়্যালকোহুলে সহজে 
দ্রব হইয়া যায় এবং এ দ্রাবন হইতে উত্তাপ 
দ্বারা য়্যালকোহল পৃথককরিলে ইহার দান থা- 
কিয়া যায় । শীতল জলে প্রায় অদ্রবনীয় কিন্তু 
উষ্ণ জলে সতজে দ্রুন হইয়। মায় । এই উঞ্চ 
জনীয় দ্রাবন শীতল হইল নিদিষ্ট প্রকার প্রী- 
জামেটিক দানা! সকল পুথক২ অথবা একত্রে গু- 
চ্ছাকারে অধঃক্ষিণ্ড হয়। 
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(৯৫ ) 


মুত্র অধিক পরিমাণে মিউকস খাকিবার 
সন্দেহ জন্ত যে পরীক্ষা কর! যায় 
তাঞ্ছার বিবরণ 

মিউকসযুক্ত প্রত্রাব, সর্ববদ। অস্বচ্ছ ও আ- 
ঠাঁল অধঃক্ষেপ প্রদান করে, ইহার ক্ষারীয় প্রতি 
ক্রয় হয়। এসকল মিউকসের অধঃক্ষেপ, সচ 
রাচর ত্ার্ি ফক্ষেট, অকজেলেটঅবলাইম 
এবং অন্যান্য পদার্থের সহিত মিশ্রিত থাকে । 
যদি উক্ত মৃত্রকে আন্দোলন করাযাঁয় তবে এ 
সকল অধঃক্ষেপ মুত্রের মহিত পুনরায় সমভাবে 
মিলিত না৷ হুইয়।, আঠাল পদার্থের মত একত্রে 
জড়িতাবস্থায় থাকিয়া যায়। এই অবস্থাই মিউ 
কস বর্তমানতার বিশেষ পরিজ্ঞাপক | যখন 
অধিকপরিমাঁণে, আর্থি ফক্ষেট বর্তমান জন্য উক্ত 
রূপ আঠাল অবস্থা অধকক্ষণ স্থায়ী নাহয়ঃতখন 
অণুবীক্ষণ দ্বারা অধিকপরিমার্ণে মিউকম আছে 
কিন! তাছার পরীক্ষা করাযায়। অণুবীক্ষণ দ্বার! 
বিশেষ নির্দিষ্ট প্রকার দাঁনার (২১, ২২, ২৩ প্র- 
ষ্টায় দেখ) গঠন ও দানার সংখ্যানুসাঁরে মি 
উকসের পরিমাণের অনেক অনুমান করাযায় | 


( ৯৩ ) 


ঘদি মিউকসের পরিমাণ অবধাঁরণ করি৷ 
বার ইচ্ছ। হয়, তবে অধঃক্ষেপযুক্ত নির্দিষ্ট পরি- 
মাণ শৃত্রের+ ইউরেট ও ফক্েট মিশ্রিত 
মিউকসকে ফিণ্টার করিবে, তপরে এ সকল 
আধঃক্ষেপকে ফিল্টারের উপয় রাখিয়া স্ফটিত 
জলে ধৌত করিবে ইউরেট সকল দ্রেব হইয়। 
পথক হইয়া যায়, তশুপরে এ অবশিষ্ট পদা- 
কে অধিক পরিমাণ জল মিশ্রিত হাইডে।ক্লো- 
রিক এমিডের সহিত মিশ্রাতকরিলে*ফচ্ছেট দ্রেব 
হইয়া যায়, এইক্ষণ অবর্শিষ্ট পদার্থকে সাবধানে 
ধৌত করিয়া জল-ম্বেদন যন্ত্রে শু্ষ করতঃ 
ওজন ফরিবে। 





মুত্রে অন্য'ভার্বিক পরিমাণে ( একক্র।কৃটিভ) 
মার পদার্থ বর্তমানের সন্দেছ হইলে 
তাছার পরীক্ষ। ৷ 

মুত্রে বিশেষ প্রকার পীতবর্ণদ পদার্থের 
আধিক্যতাদ্বার সার পদার্থের অধিকাংশ গঠিত 
হয়, এভিন্ন মুজ্রের পীতবর্ণদ পদার্থের প্রকার 
ভেদ (পার্পিউরাইন) বিশেষ প্রকার বর্ণদ 
পদার্থ বারা সারপদার্থ নির্মিত হয়। 


(৯৭ ) 


পীত বর্ণদপদার্থ। 

সন্দিগ্ধ মুত্রের কিয়ৎপরিমাঁণ লইয়া, তা 
হাকে স্ক,টিত করতঃ, কয়েক বিন্দু হাইডেক্রো- 
রিক এসিড যোগ করিবে । ন্যুনাধিক গাড় লাল 
ৰর্ণ পদার্থ উৎপন্ন হইবে । উক্ত লালবর্ণ পদার্থের 
পরিমাণাধিক্যতায়, বর্ণের গাঁঢতা বর্ধিত হয়। 
সাঁভাবিক প্রআবে,হাইড্ ক্লোরিকএসিড যোগ 
করিলে, গোলাপিবর্ণ উৎপন্ন হয়। কিন্তু অধিক 
পরিমাণে, উক্ত বর্ণনপদার্থ বর্তমান থাকিলে; 
উক্ত উপায়ে ভত্যন্ত গাঢ় লালবর্ণ উৎপন্ন হয়। 





পার্পিউরাইন (লোহিত বর্ণদ পদার্থ )। 

এই লোহিত বর্ণদপদার্থ বা পার্পি উরাইন, 
সচরাচর উৎপন্ন হুইয়! থাকে, বিশেষত শারি- 
রীক স্বাস্থ্যের,সামান্য ব্যতিক্রম ঘটিলেই, ইহার 
অবস্থান দৃষ্টিগোচর হয়। এই পদার্থ জলে অ- 
থবা! মুত্রে.সম্পুণ দ্রবনীয়), এজন্য ইহার অধঃক্ষেপ 
উৎপন্ন হয় ন!। 

পার্পিউরাইনের, ইউরেটঅবএমোনিয়ার 
সহিত মিলিত হুইবার বিশেষ ধর্ম আছে, এজন্য 


(৯) 


(৯৮ ) 


যখন ইহ্ীর সহিত ইউরেটঅব্এমোনির! 
বর্তমান থাকে, তখন তাহার অধঃক্ষেপের বা 
স্বাভাবিক শ্বেতবর্ণের পরিবর্তে গোলাপী অথব। 
লাঁলবর্ণ হয়! এভিন্ন পার্পিউরাইন থাকাতে 
ইউরেট অব এমোনিয়া, উত্তাপ দ্বারা সহজে 
দেব হয়না । যদি পার্পিউরাইন মিশ্রিত ইউরেট 
অব. এমোনিয়ার অধঃক্ষেপকে, কিয়ৎপরিমাণ 
য্যালকহুল মধ্যে রাখিয়া দেওয়া যায়, তবে 
কেবলমাত্র পার্পিউরাইন, গ়্যালকহলে দ্রেব হয়, 
এই উপায়ে পৃথক কর! যায় । 

পার্পি উরাইনযুক্ত মুত্রকে, আপাততঃ রক্ত 
বর্তমানতার সহিত ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু অ- 
পুবীক্ষণ দ্বার] ভ্রম দুর হয় অর্থাৎ বৃভ্‌-ডিস্ক দেখ! 
যায়না! এভিন্ন য্য/লকহলে দ্রর করিয়া, পৃথক 
করা যাইতে পারে। 





মূত্র মধ্যে, অস্বাভাবিক পরিমাণে স্থায়ি 
ক্ষারীয় লবণ বর্তমান জন্য সন্দেহ হইলে, 
তাহার পরীক্ষ! ইতিপুর্বেব উল্লিখিত হইয়াছে । 





( ৯৯ ) 


মুত্রমধ্যে, অস্বাভাবিক পরিমাণে, অর্থে কক্কেট 
খ|কিবার সাম্দছ উপস্থিত হইলে, 
তাছার পরীক্ষ।। 
যখন মৃত্র, সমক্ষারায় বা ক্ষার গুণবিশিষ্ট 
হয়, তখন মুত্র মধ্যে ফক্ফেট, স্বাভাবিক পরি- 
মাণে বর্তমান থাকিলেওঃ উহারা অধঃক্ষিপ্ত 
হয়। এজন্য ভাল্প পরিমাণে ফক্ষেটের অধঃক্ষেপ 
দৃষ্টে, মুত্রমধ্যে অধিক পরিমাণে ফক্ষেট বর্ভ- 
মানতার মীমাংসা করা কর্তব্য নহে। 
যদি অধঃক্ষেপ সকল ফক্ষেট হয়, তবে 
যুত্রকে উ্ণ করিলে অধঃক্ষেপ সকল দ্রব 
হয় ন।।% 
আর্থি ফহ্গেট সকল, অধিকাঁশ ডাঁইলিউট 
এসিড সকলে, বিশেষতঃ নাইটী,ক, হাইডোো- 
ক্লোরিক এবং এসিটিক এসিডে, সহজে দ্রব 
হইয়! যাঁয়। 
উক্ত উপায়ে যে অন্্রীয় দ্রাবন প্রস্তুত হয়, 


* যদি মুত্রমূধা এল বিউমেন থাকে, তবে পরীক্ষ। 
করিবার পুর্বে অধঃক্ষেপ সকলকে ফিপ্টার করতঃ 
ধেঁত করিয়া লইবে | 


( ১০০ ) 


যদি তাহতে, এমোনিয়। যোগকরিয়! সমক্ষা- 
রাস অথবা অধিক পরিমাণে এমোনিয়। যোগ 
করিলে, আর্থি কক্ষেট সকল তৎক্ষণ।ৎ পুনরায় 
অধঃক্ষিণ্ত হয়। 

আর্থি ফঙ্ষেট সকল, পটাস, এমোনিয়] 
এবং ক্ষার কার্বনেট সকণের দ্রাবনে ড্রব হয় 
না। 

যদি আর্থি ফক্ষেট সকলকে, ফিল্টারের উপর 

রাখিয়া ধৌত করতঃ তাহাতে, নাইটেটেঅব. 
সিল ভারের দ্রাবন যোগ করিলে, আর্থি ফক্ষেট 
সকল, উজ্জ্বল পীতবর্ণ উত্পাদন করে। 

আর্থি ফম্েট সকলের অধরঃক্ষেপঃ অণুবী- 
ক্গণ দ্বারা, অনায়াসে জ্ঞাত হওয়া যাইতে 
পারে । টি পল-ম্যাগ্নেপিয়ন-ফচ্ফেট সকলের বিব 
রণ, ইতিপুর্বেবে উল্লিখিত হইয়াছে । ইহার! 
সচরাচর এমরফস (দানাহীন ) ফচক্ষেট আন, 
লাইমের সহিত মিশ্রিত থাকে । ্ 

উক্ত অধঃক্ষেপে, ডাইলিউট হাইডোক্ো- 
রিক কিম্বা এমসিটিক এসিড যোগ করিয়।, 
অণুনীক্ষণ দ্বারা দৃষ্টি করিলে, যদি তাহার মছিত 


6 উজ 


ইউরিক এমিড বা এমিডে অঞ্বনীয় কোন 
পদার্থ বর্তমান না থাকে, তবে এ অধঃক্ষেপ 
মকল সম্পূর্ণরূপে দ্রব হইয়! যাওয়াতে, কোন 
দান! দেখ! যায় না । 

যখন মূত্র মধ্যে অধিক পরিমাণে আর্থি 
ফক্ষেট, দ্রবাবস্থায় বর্তমান থাকে, তখন এ 
ঘূত্রের কিছু অংশ লইয়া, তাহাকে ক্কটাইলে 
তাহার কতক অংশ অধঃক্ষিপ্ত হয় এবং এতরল 
পদার্থ ঘোল। হইয়। যায়। মুত্র মধ্যে অল্পপরি- 
মাণে এলবিউমেন বর্তমান থাকিলেও তাহাকে 
ফুটাইবা মাত্র, এরূপ ঘোল! হইয়া' থাকে । 
ছাতএব এতছ্ভয়ের গ্রাভেদ করণ জন্য যদি এ 
ঘোলা মুত্রে, ২। ১ বিন্দু ডাৎ নাইটাক অথব। 
হাইড্োরোরিক এসিড যোগ কর] যায় তবে 
এ পদার্থ যদি ফক্ষেট হয়, তাহ' হইলে দ্রব 
হইয়া! যায়, কিন্ত এলবিউমেন হইলে কোন 
পরিবর্তন ঘটেন।। অধঃক্ষেপ মধ্যে ১ বিন্দু 
মাত্র এসিভ যোগ করিয়া, তাহার দ্রেবনী- 
য়তা দৃষ্টে, অগুলাল মীমাংসা! করা কর্তব্য 
নহে, কারণ কখন কখন অতি অল্প পরিমাণে 


(১০২ ) 


এল বিউমেন, বর্তম।ন থাকিলে, তাহ। প্রথমতঃ 
২। ১ বিন্দ্ুএসিড দিবা মাত্র, দ্রব হইয়া যায় 
কিন্তু আরও অধিক এসিড যোগ করিলে এ 
এল.বিউমেন অধরঃক্ষি প্ত হয় ।% 


+ মুত্র, অতি অন্প পরিমাণে এলবিউমেন ও 
বর্তমান খাকিলে, ভাহ!তে অতি অস্প পরিমাণ, 
নাইটী,ক এসিড যেগ করিয়। উত্তাপ দিলে, নাইটী,ক 
এসিড ফক্ষেটকে ব্যারুত করে, তাহাতে বিশুদ্ব'ফম্রিক 
এসিড পৃথক হয়, স্বাহ। অগ্ুল।লের পর ব্রপবা রক 
ক্ষিয়। গ্রসাশ করে, কিন্ডু অর্ধিক পরিমাণে নাইটা,ক 
এমিড যোগ সর্পিলে ফক্ষ রক এসিংডর ভক্রিষাণক পার, 
ভত করে । কেোপবা ও কিউবেব সেন করিলে 
কখনহ মুত্রে, নাইদী,ক এসিড যোগে, অগুলাশ সদ্বশ 
ক্রিয়। প্রকাশ করে । যখন অধিক ইউরেট বর্মন 
থা;কঃ তখন কেবলমাত্র নাইটী ক এমিড দ্বার। মুত্র 
দানাহীন ইউরিক এ'সড, বিযুক্ত হওয়।ভীযুক্ত ঘোল। 
হুইয়! যায়, কিন্ত উস্ণ করিলে ইউরিক এসিড দ্রব হুইয়। 
যাওয়াতে মৃত্র স্বচ্ছ হয়। অতএব অগুলাল পরীক্ষার 
জন্য সর্ধ্দ উত্তাপ ও অধিক পরিমাণ নাইদী,কএ(সিড 


ব্যবছার কর বর্তবা | 


(॥ ১০৩) 


যখন আর্থি ফক্ষেটের ন্যনত! অথবা অভাব 
জন্য সন্দেহ উপস্থিত হয়, তখন মুত্র মধ্যে কি 
খিৎ অধিক পরিমাণে, এমোঁনিয়। যোগ করিলে 
যদি কোন অপঃক্ষেপ গদান না করেঃতবে জতি 
অল্পপরিম।ণে অআছে,অথব। একবারে ফচ্ফেট নাই 
এরূপ দিদ্ধান্ত হয়। এরূপ অবস্থায় ফক্ষেটের 
অণুমাত্র অস্তিত্ব বর্তমান আছে কিনা জ্ঞ(ত কা- 
ধ্ণ, ১ এক পাইন্ট মুত্রকে, উত্তাপ দ্বারা শুক্ষ 
করিবে, পরে এ শুক্ষ ভক্ম পদার্থকে, ডা ভা 
ইডোক্লোরিক এসিডের মহ্েত মিশ্রিত কিয় 
দ্রানিন গরস্তৃত করতঃ তাহাতে এমোনিয়। দিলে, 
যদি আর্থি ফস্ফেট বর্তমান থাকে তবে শেন বর্ণ 
ভাপ্ঞক্ষপ প্রদান করে। 

নিগার 

মূত্র মধ্যে, শর্করা। পিম্ত, অগুলাল, বম ও 
কাইলস পদার্থ, শুক্র, রক্ত, পুজ, অকাজলেট 
ভান ল।ইম, সিষ্টিন ইত্যাদি অন্বাভাঁবিক পদার্থ, 
বর্তমান থাকিলে, যে যে পরীক্ষা গ্রয়োগকর! 
যায় তদ্ধিবরণ ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । 


ইরান ভিজিট 


( ১০৪ ) 


মুত্র মধ্যে, কখন২ ধাতব লবণ, আই ওডিন, 
অর্গানিক ও ইন গা্যানিক, পদার্থের অনুকল 
বর্তমান থ|কিবার সন্দেহ উপস্থিত হইলে, 
সলফিউরেটেড-হাঁইডে।েজেন, এমোনিয়া হাই- 
ডোসলফাইড ইত্যাদি পদার্থের সহিত কয়ে- 
কটা নির্দিষ্ট পরীক্ষা দ্বার।,সন্দেহ দূরকর|কর্তৃব্য | 


মুত্র মধ্য কঠিন অধঃক্ষেপ থাকলে 
তাহার পরীক্ষা । 
একটা নীল লিটমস কাগজগ্চ মুত্র মধ্য, ৪ 








০ শীস্প শশা পিপাসা 


নর ক কয়েকটী লালজব| ফুলকে অন্প মর্দ্ি- 

তকরিয়া কোন একটী ফপারযুক্ত বোতলে কিঞিৎ রেক্টী- 
ফউড ম্পি,ট মধ্যে কয়েক দিন রাখিয়। দিবে, পরে এ 
স্পিটকে চিপ্ট।র করিয়। কোন শুভ্রবর্ণ কাগজে লাগউয। 
দিন। সন্তাপে, বায়তে শুষ্ক করিলে নীল লেটমস বগা 
জের পরিবর্তে বাবহ্ৃত হুইতেপারে | অশর এ স্ুরা- 
ঘটিত দ্রবনে সতর্কতাসহুকারে কয়েক বিন্দ্ব ডাঃ সল(কউ 
(রিক এসিড যোগকরিয়। লাল হইলে তাহাতে কোনরূপ 
স.দ। কাগজ মগ্ন করিয়া বিনা সন্তাপে, বায়।তে শুদ্ধ ক- 

(লে লাল দিটমস কাগজ গ্রসভুত হয়। এভিন্ কচ? 
হরিকে ক্ষুদ্র কয়েক খণ্ডে খিভক্ত করিয়া রেক্টিফ।- 

ইড স্পিরিট সর্হিত কোন ষ্টপার বোতলে ৭দিন রা- 
থিয়! ফিল্টার করিয়া! লইবে, পরেএ ভ্রাবনে সাদ 
কাগজ ভিজ |ইয়। বায়,তে শুদ্ধ করিলে টার্শম।(রক কাগজ 
এাকুত ছইবে| 


( ১০৫ ) 


ক্ষণ মগ্ন করিয়া রাখিব, যদি মুত্র অক্র গুণ বি- 
শিষ্ট হয়, তবে কাগজ লাল অথব! পার্পলিসরেড 
( নীলাক্ত লাল) হইবে । মদ্দি এ কাগজের বর্ণ 
পরিবর্তন ন। হয়, অর্থাৎ নীলব্ণই থকে, তবে 
উহ।তে টান্গারিক (হরিদ্রাধুক্ত। পরীক্ষা কাগজ 
অথব। লালবর্ণ লিটমন কাগজ নিমজ্জন করিয়া 
(কয়ৎক্ষণ রাখিবে, যদি পীতবর্ণ কাগজ কটা 
হয় ভথবা লাল লিট্মম_ কাগজ নাল হয়, তবে 
উহা! ক্ষারগুণ বিশিষ্ট সিদ্ধান্ত হইবে । সম্ভবতঃ 
মৃত্রস্থ ইউরিয়া, কার্ববনেট অব 'এমোনিয়াতে প- 
রিবর্তিত হওয়াতে ক্ষার ধন্ম বিশিষ্ট হয়। যদি 
পূর্ব্বোল্লিখিত উভয় পরীক্ষাতে কাগজের ব্ণ 
কোনরূপে পরিবর্তিত না হয়, তবে মুত্রকে মম- 
ক্ষারাযরঃ বলিয়। স্থির করিবে । 

(২) তৎপরে মুত্রের আপেক্ষিক গুরুত্বের 
পরিমাণ নির্ধারণ করিবে । এই পরীক্ষা ইউরি- 
নমিটার নামক যন্ত্র বারা সম্পাদিত হয়, এই 
যন্ত্র কেবল একটী কাচের অথবা পীর্তলের,কন্দ 
বিশিষ্ট নল মান্র। ইহার বিশেষ বিবরণ এস্থলে 
বাহুল্য, চিকিতসালয়ে, সচরাচর এই যন্ত্র ব্যব 


( ১০৬ ) 


হৃত হয়| এস্থলে যন্ত্রের ব্যবহার নিয়ম মাত্র 
উল্লেখ করা যাইতেছে । একটী তাপমানযন্ত্ 
দ্বারা পরীক্ষা করিয়। দেখা উচিত যেন মুত্র 
৬০ উষ্ণ হয় পরে এ মুত্রের কতক অহশঃ 
একটা লম্ব! অবিস্তত কাচ পাত্রে রাখিয়া, তা- 
হাতে এ টিউব বা যন্ত্রটী ভাসাইয়। দিবে। 
এ যন্ত্রের গাত্রে যে সকল অঙ্ক আছে, 
তাহার কতদূর পর্য্যস্ত মগ্ন হুইয়াছে দেখিবে 
এবং এসকল অস্কের যে ভন্ক পর্য্যন্ত মগ্ন হইবে 
এঁ অঙ্কের সহিত ১০০* যোগ করিয়। যাহা হয় 
মুত্রের আপেক্ষিক গুরত্ব তাহাই হইবে । ঘথা- 
যদ্রি উহার আন্কে ২০ পর্যন্ত মগ্ন হয় তবে 
১০২০ । ৩০ পর্যন্ত মগ্ন হইলে ১০৩০ এব্প 
পঠিত হইবে। মুত্রের সদ্য অবস্থায় ৬০টি উঃ 
থাকিতে ২ ও কোন অপঃক্ষেপ প্রদান করিব।র 
পুর্বে, আপেক্ষিক গুরূহের পর্ীক্ষ। কর! কর্তব্য | 

অন্তঃপর মুত্রকে, একটী লম্বা কাচ পাত্রে 
করিয়। কিছুক্ষণ শ্থিরভাবে রাখিবে,তাহাতে অ- 
ধঃক্ষেপ সকল নিন্গে সঞ্চিত হয় । এক্ষণে উপ- 
রের স্বচ্ছ অংশকে,একটী পিপেট কিন্বা! সাইফন 


( ১০৭ ) 


টিউব দ্বার! পাঁত্রানস্তরিত করিবে, পরে উক্ত ছু- 
ইটী পাত্রের (প্রথম নিন্স্থ অধঃক্ষেপধারি অংশ 
২য়, উ্দস্থ স্বচ্ছ অংশ ) যুত্রকে নিন্নলিখিত উ- 
শায়ে পৃথক প্রণালী অনুসারে পরীক্ষা 
করিবে। 


পটে 


১ম কঠিন অধ:ক্ষেপের পরীক্ষণ। 


ঘি মুত্রের বর্ণ প্রতৃতি ভৌতিক গুণের ব্যতি 
ক্রম,অথব! তত্র্যস্থ অধঃক্ষেপ পদার্থের বর্ণ ইত্য।- 
দির ব্যতিক্রম দৃষ্টে, সন্দেহ উপস্থিত হয় তবে 
তাহার নির্ধারণ জন্য পরীক্ষা! কর। কর্তব্য । 
অধিকাৎশ স্থলে, নিন্নলিখিত কয়েকটা প- 
দার্থের একটা না৷ হয় অপরটা বর্তমান থাকে যথা 
আর্থিফল্ফেট, ইউরিকএসিভ, ইউরেট অবসোড। 
কিন্বা এমোনিয়। অথবা অক্জেলেট অবলাইম 
ইহাদের শুদ্ধএকটীম।ত্র অথবা পরস্পর মিশ্রিত 
অবস্থায় বর্তমান থাকে, তন্নিবন্ধন সর্বাগ্রে উক্ত 
চাঁরিটী পদার্থের জন্য পরীক্ষা করা কর্তব্য । 
কখন২ মিউকস অথব] অন্যান্য পদার্থ ইহাদের 
সহিত মিশ্রিত থাকে । 


(১০৮) 


১ম। আধঃক্ষেপযুক্ত মুত্রের কিছু অংশ. একটা 
টেষউ-টিউবে লইয়। স্পীরিট্‌ল্যাম্পের দ্বার! 
মদুভাবে উষ্ণ করিবে, যদি ইহা সহজে দ্রেব 
হুইয়! যায়ঃ তবে ইউরেট তব. সোডা অ. 
খন! ইউরেট অব এমোনিয়! হইবার সম্ভাবন! 
এবপস্থলে ইউরেট তব সোডা ও এমোনিয়ার 
বিশেষ প্রকার ২। ১টী নির্দিষ্ট পরীক্ষা প্রয়োগ 
করিবে । এভিন্ন অণুবীক্ষণ দ্বারা উক্ত পরীক্ষার 
শুদ্ধতা নির্ঘারণ করিবে । ইহা স্মরণ রাখা বর্ভব্য 
যে পার্পিউরাইন (বর্ণদ পদার্থ) ইউরেটের 
সহিত মিশ্রিত থাকিলে উষ্ণ করিবামাত্র অধ?- 
ক্ষেপ সকল সহজে দ্রেব হয় না । এই পার্পিউ- 
রাইন বর্তমান থাকিলে এঁ অধ:ঃক্ষেপের, ঈমৎ, 
লালাক্ত বর্ণ দৃষ্টে, জ্ঞাত হওয়! যাইতে পারে। 
যদ্যপি যুত্রকে সামান্য উষ্ণ করিলে, অধঃক্ষেপ 
দ্রব ন] হয়, তবে তাহাকে অধিক উষ্ণ করিয়! 
ফুটাইবে, তাহাতেও যদি অধঃক্ষেপ দ্রব না 
হয়, তবে নিন্নলিখিত উপায়ে অন্যান্য পদার্থের 
জন্য পরীক্ষ। করিবে। 
যদি মুত্রকে উষ্ণ করিলে, অধঃক্ষেপ দ্রব 


( ১০৯ ) 


না হয়, তবে এ অধঃক্ষেপযুক্ত মুন্রের কিছু অংশ 
একটা টেষ্ট-টিউবে করিয়। তাছ।তে কয়েক বিন্দু 
এমিটীক্‌ এসিড যোগ কর, যদি অধঃক্ষেপ দ্রেব 
হইয়া যায়) তবে ইহা আর্থিফক্ষেট হইবার 
সম্ভাবনা । ইহ] ফচ্ফোন আব লাইম কি টি 
পল ফন্ফেই, অথন। টভ-য়র মিশ্র] হাহা আব- 
ধারণ করিবে । 

যদি এনিটাক এসিডে দ্রব নাহয়, তলে 
আবার কতক অংশ আর একটী টেধ্ট-টিউবে 
করয়া, তাহাতে ডাঃ হাইডেক্লোরিকৃ এখিড 
যোগ করিবে, যদ্যপি ইহা দ্রব হইয়। বায়, তলে 
এ অল্ীয় দ্রাবনে কিছু এমোনিয়া যোগ কর, 
যদি শ্বেতবর্ণ অধঃক্ষেপ প্রদান করে, তবে ইহা 
“আকৃজ্য।লেট আব লাইম” হইবার সম্ভাবনা । 

ঘদি অধঃক্ষেপ, হাইড্োৌক্ে।রিক এসিডে 
দন না হয়, তবে নাইটীকএসিড ও এমোনিয়! 
কিংবা অণুবীক্ষণ দ্বারা, ইউরিক এসিডের প- 
রীক্ষা করিবে । এভিন্ন অণুর্ীক্ষণদ্ব।রা, অপরাপর 
পদার্থের পরীক্ষা করিলে জ্ঞাত হওয়া যাইতে 
পরে। (১০) 


( ১১০ ) 


যদ্যপি, অধঃক্ষেপ হইতে আর্থিফস্ফেট, 
ইউরিকএসিড, ইউরেট-অবএমেনিয়া কিন্যা 
অকৃজেলেট অব্লাইম প্রমাণ না হয়, তবে 
অন্য পদার্থের জন্য পরীক্ষা করিবে, যাহার! 
অন্বাভাবিক প্রআজাীবে কখন২ বর্তমান থাকে । এ 
স্থলে ইহা বক্তব্য যে,ইউরিণারিডিপজিট সকল, 
সর্বদা একটী মাত্র পদার্থ ছারা নিন্মিত হয় না। 
ছুই অথব| তদোধিক পদার্থের মিশ্রণ দ্বারা নি- 
ন্মিত হয় এরূপ স্থলে আঘুবীক্ষণিক পরীক্ষা, 
নির্য়ের একমাত্র উপায়। 

যদি ঈষৎ হরিতাক্ত পীতবর্ণের অধঃক্ষেপ 
হয়, সহজে পাত্রের নিম্গে মগ্ন হইয়! যায়, এবং 
নাঁড়িলে সহজে তরল পদার্থের মধ্যে সমান 
ভাবে ব্যাপ্ত হয়, তবে ইহা “পুঁজ” হইবার 
সম্ভাবনা । 

অন্য পক্ষে, যদি অধঃক্ষেপ আঠাল ও চট্‌ 
চটে হয় এবং নাঁড়িলে তরল পদার্থের সহিত স- 
মান ভাবে ব্যাপৃত না হয়, তবে তাহা অধিক 
পরিমাণে “মিউকস৮ হইবার সম্ভাবনা । 

যদ্যপি অধঃক্ষেপের বর্ণ গাঁড়-কট1 অথবা 


( ১১১) 


লাল হয় এবং যদ্দে পার্পিউরিন মিশ্রিত ইউরেট 
অব এমোনিয়া নহে এরূপ জানা যায় ও তরল 
স্বচ্ছ অংশে পরীক্ষা ছ্বার!, অগণ্ডলাঁল পাঁওয়! যাঁয় 
তবে ইহা! “রক্ত” হইবার সম্ভাবন]। 
যখন অধঃক্ষেপ, বিশুদ্ধ শুভ্রনর্ণের অথব! 
শুভ্রবু হয়, উঞ্ণ করিলে দ্রব হয়না এবহ ডাহ 
হাঁইড্ক্রোরিক ও এমিটীক এসিডে দ্রব হয় 
ন| কিন্তু এমোনিয়। দ্রাবণে সহজে দ্রব হইয়া 
ঘাঁয় এবং এ এমোনিয়াযুক্ত দ্রাবণহইতে উত্তাপ 
দ্বার এমেনিয়া উপাইলে যদি ষড়-পাঁর্খ বি- 
শিষ্ট দাঁনাক।র প্লেট উহুপন্ন হয়, তবে “সিষ্টিন” 
হইবার সম্ভ।বনা। 
যদ্দি অধঃক্ষেপের বর্ণ পীতাক্তহয়,উষ্ণ করিলে 
দ্রেব হয় কিন্তু ইউরেট অব এমোনিয়া! নহে এ- 
রূপ প্রমাণ হয় ( পটাস দ্রাবনের মহিত মিশ্রিত 
করিয়। উষ্ণ করিলে এমোনিয়। বাষ্প নির্গত ন৷ 
হয়) এবং অনুবীক্ষণদ্বার দৃষ্টিকরিলে ( এমরফদ ) 
দানা হীন পদার্থ দেখা নাষায় কিন্তু ক্ষুদ্র অন 
মাকারের গোল অথবা ডিম্বাকৃতি পদার্থ দেখা 
যায়ঃতবে “ই উরেটঅবৃলোড।” হইবার সম্ত।বন!। 


( উহ 


যদি একটী টেষ্ট টিউনে, কিছু মুত্র লইয়! 
তাহাতে কিছু ইথাঁর দিয়৷ নাড়া যায়, পারে এ 
ইথার যুক্ত দ্রীবণকে পৃথক করিয়া, মু টন্তাপে 
ইথার বাম্পীকুত করিয়া উড়াইয়! দেওয়। যায়, 
ও গ্ঈী অবশিন্ট পদার্থ মেদ অথব! তৈল ধর্ন্মা- 
ক্রান্ত হয়, তবে ইহা “মেদ” হইবার সম্ভাবনা । 
যদি মুত্রের বর্ণ ছুষ্ধের ন্যায় অস্বচ্ছ হয় এবহ 
ইথারদ্বার1 পরীক্ষা! করিলে ভল্পপরিমাণ “মেদ” 
বর্তমান থাকে এরূপ জানাযায় এভিন্ন অণুবীক্ষণ 
দার ফাইব্রিন বা এলবুমেনের শ্বেতনর্ণ ক্ষুদ্র২ 
দাঁনাহীন অথব। দানাক।র পদার্থ দেখাযাঁয় 'এলহ, 
ইহার সহিত গোল২ বর্ণহীন দানা থাকে তবে 
“কাইলস ৮ পদার্থ হইবার সন্তু।বন] | 
যদ্যপি অত্যুৎ্কুষ্ট অণুবীক্ষণ দ্বারা, বেঙ্ব। 
চির ন্যায় কীটাণু দেখা যায়, বে শুক্র” বর্ত- 
মন থাকিবার সম্ভাবনা 





যে মুত্র কোন কঠিন অধঃক্ষেপ বর্তমান নাখাকে 
অথণা যাচ্ছ হতে অধ:ক্ষেপ পৃথক 
হুইয়ছ তাহার পরীক্ষা | 
(ক) যুত্রকে লিট্মন এবং টার্্মারিক কা- 


( ১১৩ ) 


গজ দ্বার! পরীক্ষ। করিবে, যদি ক্ষারগুণ বিশিষ্ট 
হয় তবে “অগুলাল” জন্য পরীক্ষা! করিবে । 

(খ)মুত্রের অপেক্ষিক গুরুত্ব নিদ্ধারণ 
করিবে, যদি আপেক্ষিক গুরুত্ব ১০২৫ অপেক্ষ। 
অধিক হয় তবে মুত্রে “শর্করা, অথব। অধিক 
পরিমাণে “ইউরিয়া” থাকিবার সম্ত(বনা। 

যদি আপেক্ষিক গুর্ত্ব, ১০২৫ আপেক্ষা। 
অধিক নাঁহয়, তবে নিন্ললিখিত উপায় (গ ও ঘ) 
অনুসারে পরীক্ষ' করিবে । 

যখন ভাধিক পরিম।ণে ইউরিয়! বর্ভমান 
থাকে তখন একটা ওয়াচ গ্রাসে কিছুমুত্র ল- 
ইয়া নাঁইটীকএসিভ যোগ করতঃ শীতল স্থানে 
রাখিয়া, ইতি পুর্বেব উল্লিখিত নিয়ম অনুসারে 
পরীক্ষ। করিবে । যখন ঘল্প পরিমাণে বর্তমান 
থ]কে তখন একটা গ্লাসখণ্ডে ১ বিন্দু মূত্র লইয়া 
তাহাঁতে এক বিন্দু নাইটা,কএপিড দিয়! অগণুবী- 
ক্ষণদ্বার। পরীক্ষা করিলে, এমন কি স্বাভাবিক 
অপেক্ষা কিঞ্চিত অধিক পরিমাণ ইউরিয়া বর্ত 
মান থাকিলেও জানাধায় । 

(গ) শর্করার জন্য পরীক্ষা করিবে । কখন২ 


( ১১৪ ) 


অতি অল্প পরিমণে শর্করা বর্তমান থাকিলে, 
আপেক্ষিক গুরুত্ব ১০২৫ অপেক্ষা অনেক কম 
হয়| এজন্য যেস্ছলে সন্দেহ উপস্থিত হয় 
(৩৮--৫৩ পৃষ্ঠ!) পুর্বববর্ণিত নিয়ম অনুসারে 
পরীক্ষা করিবে । 

(ঘ) একটী টেষ্ট টিউবে করিয়া বিয়ৎ 
পরিমান যুত্রকে ফুটাও, যদি উহা ফুটনান্তে 
স্চ্ছ থাকে তবে অন্যবিধ (চ) পরীক্ষার জন্য 
রাখিয়া দিবে । ঘদি আপ্ঃক্ষেপ গ্রদান করে ত্তলে 
ইহা অগুলাল কিম্বা অধিক পরিমাণে “আর্প 
ফম্ফেট” হইতে পারে। ইহাদের পরস্পরকে 
প্রাভেদ কিনার জন্য এ ক্ষটাভ মুত্রে, কেক 
বিন্দ্র নাইটীকএঁমড যোগ কর, ঘদি আ্পহ- 
ক্ষেপ দ্রেব হইয়া যায় এব আরও তাপিক 
ন।(ইটী কএসিড যোগকরিলেপুনরাধঃক্ষিপ্ত নায়, 
তবে “ফল্ফেট” হইবার সম্ভাবনা । কিন্তু মদ 
ইহা নাইটীক এসিড দ্বারা একবারে দ্রব না 
হয়, কিন্ব! প্রথমতঃ ২। ১ বিন্দু অধিক মোগ 
করাঁতে দ্রেব হুইয়া, পরে আরও কয়েক বিন্দু 
হধিক যোগ করিলে: পুনরাধঃক্ষেপ উৎপাদন 
করে, তবে “অগুলাল” হইবার সম্ভাবনা । 


( ১১৫) 


($) ইহা! অবশ্য স্মরণ রাখা কর্তব্য থে 
যখন মূত্র, ক্ষারগুণবিশিষ্ট হয়, তখন উষ্ণতা 
দ্বারা অধঃক্ষেপ প্রদান না করিলেও তাহাতে 
শিশ্চয় য্যাল্বুমেন থাকিতে পারে । এরূপ স্থলে 
নাইটাক এদিড দ্বারা অগ্ুলালের পরীক্ষা ক- 
রিবে। 

(চ) সন্দিগ্ধ মুত্র একটী টেষ্টটিউবেক 
করিয়া তাহাতে কয়েক বিন্দু নাইটীক এনিড 
যোগ কর, যদ্যপি তৎক্ষণাৎ ঘথবা কিছুক্ষণ 
গার আধঃক্ষেপ গ্রদান করে এবং স্্জ ক- 
রলে & অপঃক্ষেণ দ্রুৰ হইয়া যাঘ়,তবে ধিক 
পরেমাঁতণে “ইউনিক এসিড” হইবাঁর সম্ভবনা । 
বদাপি মুত্র ক্ষারগুণন্শিন্ট হয় তবে এ অ- 
ধঃক্ষেপ “অপ্ুলাল” হইবার সন্ভানন! কিন্তু এরূপ 
স্থলে উষ্ণতা দ্বার জগুলাল অধঃক্ষিপ্ত হয়না । 

(ছ) কিয়ৎপরিমাণে মুত্র লইয়া তাতাকে 
চল ন্বেদন যৃন্ দ্বারা, উষ্ণ করতঃ শর্করার পা- 
কের ন্যায় ঘন করিবে । পরে তাহার ঘম আ- 
যতন স্্রং হাইডোৌক্লোরিক এসিড যোগ করিলে, 
যি কয়েক ঘণ্টা পরে তাহাতে, গুচ্ছাকারের 


( ১১৬৩ ) 


দানা সকল অধঃক্ষিপ্ত হয়, তবে অধিক প- 
রিমাণে “হিপিউরিকএসিড” বর্তমান থার্কনার 
সম্ভাবনা এ সকল দানাকে শুদ্ধ চক্ষু দারা 
ভথবা অণুবীক্ষণ ম্বারা দেখা যাইতে পারে। 

(জ) যদি মুত্র, গাঁ বণে রঞ্জিত হয় তবে 
তাহাতে অধিক মাত্রায় “ পীত-বর্ণদ পদার্থ” 
“রক্ত” “?গন্তিকপদার্থ” অথবা “পার্পিউরা ইন” 
ইহাদের কোন না কোনটী বর্তমান থাকিনার 
সম্ভবনা । ইঙাদের নির্ধারণ জন্য নিঙ্ঘলিখিন্ত 
পরীক্ষ! মকল প্রয়োগ করা যায়। 

(১) কিয়ৎপরিমাণ মুত্র লইয়! তাহাকে 
হ্,টাত কর, যদ্যপি ইহাতে “রক্ত” থাকে, তলে 
য্যালবুমেন, বর্ণদ পদার্থের সহিত রঞ্জিত অবস্থাঘ 
সংযত হওতঃ অধঃক্ষিপ্ত হইবে । 

(২২ ঘদি অধিক পরিমাণে “বর্ণদ পদ” 
বর্তমান থাকে, তবে মুত্রকে স্ফটাত করিয়। 
তাহাতে হাইডেক্লোরিক এমিড ঘে।গ করিলে 
গঢ় লাল বর্ণ উৎপাদন করিবে । 

(৩) পৈত্তিক পদার্থের জন্য, পুর্বববর্ণিত 
পিটেনকোফার ও হেলার সাহেবের উদ্ভাবিত 
পরীক্ষা প্রয়োগ করিবে। 


( ১১৭ ) 


(৪) যদি “পার্পিউরাইন” দ্রবাবস্থায় 
বর্তমান থাকে, তবে মুত্রের বর্ণ গোলাপি হয়, 
একূপস্থলে কিছু ইউরেট অব্‌ এমোনিয়র উষ্ণ 
জলীয় দ্রাবন যোগ করিয়া রাখিলে শীতল হুই- 
বামাত্র ইউরেট সকল বর্ণদ পদার্কে আকর্ষণ 
করিয়া রঞ্রিতহ ওত? অধরক্ষিপ্ত হয় । স্মরণ রাখা 
কর্তন্য ঘে কখন১ নানাবিধ উদ্চিদ-বর্ণদ পদার্থ 
খাদ্য দ্ব্যরূপে উদরস্থ করিলে, তাহারা মুত্রপথে 
নির্গত হয় 'ও মুত্রকে রঞ্জিত করে, এরূপ স্থলে 
উহাকে যেন অসতর্কত! সহকারে পরীক্ষা ক- 
রিয়। “রক্ত” বলিয়া ভ্রম না হয়। 





মুত্রর অধঃক্ষেপ সকলের আণুবীক্ষণিক পরীশ্। | 

মুত্র, নির্গমের পর উহ্থাকে কিছুক্ষণ স্থিরভাঁবে 
রাখিলে তত্রস্থ অধঃক্ষিণ্ত পদার্থ এপাত্রের নীচে 
পতিত হয়, তত্পরে এ অপঃক্ষেপ বুক মুতের 
২। ১ বিন্দু কোন একটী পরিক্ষারকাচফলকে 
লইয়! তাহার উপর একটা পাতলা কাচখপ্ড 
আর্ত করিয়া অগুবীক্ষণ দ্বার! পরীক্ষা করি;ব | 
ইহ! দানাকার কি দানাহীন কিংবা! একদিক 


(১১৮ ) 


পদার্থ তাহা বিশেষ সতর্কতা সহকারে নির্ণয় 
করিবে । যদি দানাকার হয়, তবে ইউরিক 
এসিড, টি পল ফক্ফেট, অকজ্যালেট অব লাঁইম, 
অথবা “মিষ্িন” ইহাদের অন্যতমটী বর্তমান 
থার্কবার সম্ভাঁবন] | 

(ক) যদি অধঃক্ষেপ সকল পীতীক্ত হয় 
এবং এঁ সূক্ষা২ পদার্থ সকলের চারি পার্খে 
ভমম উচ্চ২ প্রবর্ধন ন। থাকে, উষ্ণ করিলে দ্রেব 
হুইয়। যাঁয়, তবে “ইউরেট অব সৌড়া” হইবার 
অন্তাবনা | 

(খ) ঘদি দানার গঠন অষ্টভুজ বিশিষ্ট হয় 
কিংবা ডহ্থুরু আকারের কোন রূপান্তর আকার 
বিশিষ্ট হয় এবৎ এনসিটাক এগিডে দ্রেব না হয়, 
কিন্তু ডাঃ হাঁইড্রোক্লোরিক এসিডে দ্রব হয়, 
তবে “অকৃজেলেটঅবলাইম” হইবার সম্ভাবন| | 

(গ) যদি দাঁন। সকল বন্ুকোণ বিশিষ্ট 
প্লেটাকার হয়, এবং জলে কিৎবা ডাইটিউট 
এসিড সকলে প্রায় অদ্রবনীয় কিন্তু এমোনি- 
যাতে সহজে দ্রেব হইয়। যায়, এবং এমোনিয়া 
উড়াইয়! দিলে ড়-পার্থ বিশিষ্ট প্লেট (খণ্ড) 


( ১১৯ ) 


মকল অবশিষ্ট থাকিয়া যায়,তবে ইহা “সিষ্টিন” 
হইবার সম্ভাবন1। 





(8) এঁক্দ্রিক পদার্থ সকলকে পরস্পর 
পৃথক করিবার বিবরণ । 

(ক) যদ্যপি উহার সুন্ষ অংশসকল গোল 
ব1 প্রায় গোলাকৃতি হয় এবং উপরিভাগ দাঁনাময় 
হয় ও আঠাল খণ্ড দ্বারা জড়িত থাকে এবৎ 
নাড়িলে মুত্রের সহিত সমানভাবে মিলিত নাহয় 
তবে “মিউকস” হইবার সম্ভাবন] । 

ইপিথিলিয়মের অংশ সকলকে তন্নির্দিষ আ- 
কার দৃষ্টে প্রভেদ করিবে । মিউকসধুক্ত মূত্র 
সচরাচর প্রচুর পরিমাণে আর্থিফম্ষেট অথবা 
অপরাপর পদার্থের সহিত মিশ্রিত থাকে । 

(খ) যদি উহার সুন্ষম অংশ সকল গোল 
এবং দানাময় হয় ও চট্চটে পদার্থ দ্বারা 
একব্রে জড়িত থাকে, কিন্তু মুত্র মধ্যে সচ্ছন্দে 
ভামিতে থাকে, তবে “পু'জ” হইবার সম্ভাবনা । 

(গ) যদ্যপি উহার সূক্ষম অংশ সকল 
কিঞ্চিত কনকেভগোঁল ডিস্ক গ্রতীয়মান্ম হয়, 


( ১২০ ) 


এবং বাহ্‌ অঙ্গুরিয়ক সকল কখন২ অসম হয় ও 
ইনার বর্ণ অধিক ব৷ অল্প পীতীক্ত হয়, তবে 
“রক্ত” হইবার সম্ভাবনা । 

(ঘ) যদি ইহার সৃক্ষম২ অংশ সকল ভেক 
শীবকের (বেঙ্কাঁচি) আকার বিশিষ্ট হয়, তনে 
"শুক্র” হইবার সম্ভাবনা 1 

(উ) যদি এ পদার্থ সকল সুন্ষম ও গোলা 
কার হয়, এবং উহার প্রাচীর সকল স্পষ্ট ও 
গাঁঢ় বর্ণের হয় এবং ইথারের সহিত সঞ্চালন ক- 
রিলে দ্রেব হইয়। যাঁয়, তবে “মেদময়” পদার্থ 
হইবার সম্ভাবন!। 

(চ) যদি মুত্র, ছুগ্ধের মত অন্বচ্ছ হয়, 
ইথারের সহিত সঞ্চালন করিলে, মেদময় পদার্থ 
দ্রব হয় এবং সুন্ষম২ দানাহীণ অগুলালীয় পদা- 
খের সহিত বর্ণহীণ দানাও দেখাযায়, তবে 
“কা ইল” পদার্থ হইবার সম্ভাবনা । 





আকারহ্থীন পদার্থ সকলের পরস্পর প্রভেদ 
করিবার উপায় । 


(ক) মা্দ ইহাকে উষ্ণ করিলে দ্রেব না 


( ১২১ ) 


হয় কিন্তু এসিটিক অথবা ডাং হাইড্োকরলোরিক 
এসিড যোগ করেবামাত্র দ্রব হইয়! যায়, তবে 
ইহা « ফচ্ফেট অব লাইম” হইবার সম্ভা- 
বন। | 
(খ) যদি অধঃক্ষেপধারী মৃত্রকে উঞ্ণ 

করিলে অধঃক্ষেপ দ্রবহুইয়া যায় এবং শীতলত। 
সহকারে পুনরাধঃক্ষেপ প্রদান করে, তবে “ইউ- 
রেট অব্‌ সোডা বা এমোনিয়া” হুইবাঁর ল- 
স্তাবনা । 

যদি দাঁনাহীন হয়, তবে “ফম্ফেটঅব লাঁইম” 
অথব “ইউরেট শব্এমোনিয়া” কিৎবা “ইউরেট 
ভাব সোডা” অথব ক্ষুদ্র২ গোলাকার পদার্থ 
হইলে “মেদ” বা “ কাইলস.” পদার্থ হইবার 
সম্ভাবনা । যদি এক্দরিক পদার্থ হয়, তবে হয়ত 
« ইপিথিলিয়ম মিশ্রিত মিউকস* কিৎব। 
“পুঁজ” বা “রক্ত” অথব! শুক্র” হইবার 
সম্ভাবনা | 

দুই অথব1 বহু পদার্থ একত্রে মিশ্রিত থাঁকি- 
বার সম্ভাবনা এবং প্রায় সচরাচর এরূপ অবস্থা 
উৎপন্ন হয়। এমত স্থলে যে পর্য্যস্ত না এ সকল 


(১২২ 


পদার্থের ধশ্ম বিশেষরূপে অবধারিত হয় একে২ 
পরীক্ষ। করিবে। 
টিটি রাহি 
(২) দানাকার পদার্থ সকলের পরস্পর 
পরভেদ করিবার উপায়। 

(ক) যদি দান! সকল নক্ষতব্রাকার কিংবা 
ভ্রিকোণবিশিষ্ট “প্রিজমাকার” হয় এবং « এসি- 
টিকএসিড” যোগ করিবামাত্র অদৃশ্য হয়ঃ তবে 
“টি পল-ফচ্ফেট” নির্ণিত হইবে । 

(খ) যদি দানা সকল লোজেঞ্জাকার 
হয়, অথব1 অন্য কোন বিশেষ নির্দিষ্ট আকারের 
হয় এবং ডাং এসিড সকলে দভ্রব না হয় কিন্ত্ত 
পটাঁধ দ্রাবনে সহজে দ্রেব হইয়। যাঁয়, তবে 
“ইউরিক এলিড"” হইবার সন্তাঁবন। | 

সম্পূ্ণ। 
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